A 


MMESTRA ARQUITECTURA 


EL SISTEMA INTEGRAL 


de comando y protección de circuitos eléctricos 


Con avances que dejan muy atrás 
a los interruptores automáticos con- 
vencionales, los Termo-Magnéticos 
KLIXON integran un práctico, efi- 
ciente y completo sistema de co- 
mando y protección para circuitos 
eléctricos, con ventajas exclusivas 
y que concretan la realidad de un 
adelanto técnico e industrial de va- 
rios años: 


Una línea liviana (tipo ZL) y más 
económica, para tableros de ¡lumi- 
nación y distribución residencial, 


con interruptores que sólo ocupan el 
50% de espacio. 


Una línea de fuerza (tipo ZF) para 
intensidades de carga hasta 100 Am- 
pere, o sea 100% más de lo corrien- 
te en plaza. 


Una línea de interruptores manua- 
les (tipo M) de aspecto similar a 
los automáticos y para intensidades 
de 30 - 60 y 100 Ampere. 


Montaje y conexión simultáneos y 
directos por simple enchufe sobre 


doble barra (patentado), sistema 
ideal para formar tableros con in- 
terruptores centrales, trifásicos y/o 
especiales. 


4 puntos de conexión en cada int 
rruptor, lo que permite combinaci 
nes sin otro límite que los de la 
imaginación del proyectista. 


Ya están APROBADOS por la Muni- 
cipalidad de la Ciudad de Bs. Aires 
(resolución N9 56, Expediente NO 
90.304/967). 


Invitamos cordialmente a 
solicitar folletos 
y más información 


TEXAS INSTRUMENTS 


ARGENTINA saicr 
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144-1041 al 1045 


CORRESPONDENCIA A CASILLA 2296, CORREO CENTRAL, Bs. As. 


Tipo ZL 


Tipo ZF 


INTERRUPTORES AUTOMATICOS 


TERMO-MAGNETICOS [11522] 


EFICIENTES PROTECTORES CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS 


Al surgir un cortocircuito o sobrecarga peligrosa los interruptores KLIXON cortan automáticamente la corriente. 
Después de eliminado el inconveniente, basta mover la palanquita para ¡establecer el circuito. No tienen fusibles 
ni piezas que reponer. También trabajan como interruptores manuales de comando. 


Linea completa para 10) 15-20-30 -40-50-70-90-100 AMPERE 2 220/28 volt CA 


El moderno tablero 
de comando y 
protección para 
uno a infinidad 

de circuitos, con 

o sin interruptores 
generales 


Hay modas que esclavizan. 


Por ejemplo: 


depender de la temperatura del 


3 
3 
E] 
5 
92 
? 
3 


consorcio, 


cuando con JANITROL usted 
sólo depende de la temperatura 
de su cuerpo. 


Janitrol es calefacción por aire acondi- 
cionado. Y regular individualmente la 
temperatura, una de sus ventajas. Tam- 
bién está la velocidad para entrar en 
régimen: 5 minutos, La regulación de la 
humedad, El bajo costo de mantenimien- 
to, el service sencillísimo y la economía: 
Janitrol funciona a gas, el combustible 
más barato. Y además, el doble de ren- 
dimiento, pues el mismo sistema cale: 


facciona y refrigera. 

Janitrol es producido en el país por 
Janitrol Argentina S.A. bajo licencia y 
control de calidad de Midland Ross Corp. 
de los Estados Unidos, lo cual garantiza 
su notable calidad. 

Pídanos cuanta información técnica de- 
see. Seguir la moda puede ser el camino 
más fácil pero PROYECTAR JANITROL 
ES FIRMAR LA OBRA, 


(Y) 


janitrol argentina s.a. 


Calefacción y refrigeración por aire acon- 
dicionado. 

Paraná 489. . Buenos Aires Tel. 45-2794| 
En Rosario: CIM Ingeniería SRL San Martín] 
642 Tel. 63546. En Córdoba: A, Martínez] 
e Hijos Humberto 19 277 Tel, 5227 


6 LINEAS 
ARA INFINITAS 
PONIBILIDADEN! 


Son las 6 líneas de PERFILERIA STANDARD CAMEA S.A.I.C. Belgrano 884 

DE ALUMINIO CAMEA para CARPINTERIA: Buenos Aires - Tel. 34-8464 - 33-1091 
DISTRIBUIDORES: 

Casa del Aluminio S.A.C.!.F. 

Market Metal S.A. 

La Oxigena S.A.!.C. 

Disa S.A.C. 

gu Pittsburgh 8 

Cardiff Coal Co. S.A. 


Ventanas (de 8 tipos). Puertas (de 6 tipos). 

Perfiles para frentes y tabiques divisorios. 

Perfiles para revestimientos exteriores 
O interiores. 

Perfiles estructurales: |, L, T, U. 

Perfiles especiales (contravidrios, 
parasoles, etc.). 

6 líneas Mili 
que ofrecen todo: 

Optimas cualidades 
mecánicas. 

Liviandad, , 
ductilidad, resistencia. 

Magnífico aspecto A. 
de superficie. 

Mantenimiento mínimo. 
Amplísima gama de combinaciones. 

Adaptabilidad a todo tipo 
de proyecto y presupuesto. 


SI! INFINITAS POSIBILIDADES 
Y UNA SOLA CALIDAD. 


r 


es calidad 


Pan American 
en el aeropuerto 
J. F. Kennedy 


Desde el mes de diciembre últi- 
mo, la Pan American World Air 
ways está ampliando su terminal 
de pasajeros en el aeropuerto in- 
ternacional John F. Kennedy, de 
la ciudad de Nueva York. El edi 
ficio es una cobertura de planta 
ovalada que recibirá bajo techo 
las trompas de seis aviones del 
tipo de los más grandes que es 
tán en uso actualmente 

El diseño de la ampliación, fue 
encomendado a los arquitecto 
Tippets, Abbott, McCarthy y 
Stratton y consiste en una planta 
que se abre en abanico a partir 
del edificio existente. 

Las obras comenzaron en di 
ciembre último y están a cargo 
de las empresas  neoyorquinas 
Corbetta Construction Co. y Hard 
ing Inc, previéndose que la nue 
va terminal entrará en servicio 
a principios de 1971. Es de se 
ñalar que el costo de la obra, está 
calculado en unos cincuenta mi 
llones de dólares 

El estado, por otra parte, ha 
dispuesto concurrir a solucionar 
los problemas de congestionamien 
to que se producen actualmente 


en el 
mediante la construcción de una 
nueva conexión 
vas carreteras y 
estacionamiento en la terminal 


aeropuerto John Kennedy, 
ferroviaria, nue 
facilidades de 


Necesidad de ampliación 


Los estudios realizados por la 
empresa, demostraron que el trá. 
fico se acrecentará en un quince 
por ciento anual, durante los pró 
ximos diez años, esto, en rela 
ción con los pasajeros y no con 
los aviones, debido a que comen 
zara a operar, desde fines de este 
año. Los nuevos superjet 747, 
que en la versión para la Pan 
American llevarán 362 pasajeros 
(aunque podrán transportar hasta 
400 ó más, en distintas versiones) 
estarán en servicio en diciembre 
próximo y para entonces deberá 
estar ya habilitado un sector de 
las Obras. 


Descripción de la obra 
La ampliación en el aeropuer- 


to Kennedy, consistirá en una 
gran construcción que, a partir 
del edificio ovalado existente, se 


extenderá en forma de abanico, 
hacía las pistas de aterrizaje, 
otorgando una capacidad seis ve- 
ces más grande que la actual, 
agregándose una extensión al re- 


dedor de 61.000 metros cuadra 
dos a los 9.500 del edificio actual 

El conjunto terminal de pasa 
jeros se levanta en una extensión 
de 17 hectáreas, arrendadas a la 
autoridad del aeropuerto y el ac 
ceso se producirá por una carre 
tera de tres andariveles que, si 
guiendo una curva, penetra en el 
edificio actual a nivel del primer 
piso para desembocar en un trián 
gulo central de movimiento de 
vehículos terrestres que permite 
al pasaje bajar exactamente en 
las puertas del sector donde es- 


tá estacionada la máquina en la 
que se va a viajar. De ese triángu. 
lo se accede también a una gran 
terraza de estacionamtiento a ni 
vel de un segundo piso. Siguien: 
do siempre un mismo circuito, los 
vehiculos salen atravesando nue- 
vamente el edificio y bajando por 
una rampa carretera descendente, 
similar a la de acceso, La venta. 
ja principal del edificio, consiste 
en que a muy corta distancia de 
los lugares donde el pasajero de 
ja su vehículo terrestre, se en 
cuentra la rampa de acceso al 


avión en que viajará. La misma 
comodidad se ofrece para quien 
llega al aeropuerto por vía aérea 

La nueva terminal contará tam. 
bién con una terraza para esta 
cionar hasta 500 automóviles, con 
una sala capaz de albergar a 
4.000 personas, con un restau 
rante para 300, dos confiterias, 
helipuerto y galería comercial 

El programa total trazado co 
tará 123 millones de dólares, in 
cluyendo una base de manteni 
miento que ocupará 101 hectá 
reas. e 


Nuestra Arquitectura es una 
publicación mensual de Edi- 
torial Contémpora S. R. L. 
—capital, 102.000 pesos— de 
Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleva el nú- 
mero 918.898. Su primer nú- 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott, su primer director. 

Director actual: Raúl Julián 
Birabén. Asesores de redac- 
ción: Walter Hylton Scott, 
Federico Ortiz, Rafael Iglesia 
y Miguel Asencio. Colabora- 
dores: Hernán Alvarez Forn, 
Esteban Laruccia, Rubén Ber- 
totto y Horacio Ferrovia. 


De nuestra arquitectura se 
editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 200 pesos el ejemplar. 


La suscripción anual (10 mú- 
meros) cuesta 1.800 pesos. En 
el exterior, los diez números 
a 20 dólares. 

Dirección y administración en 
Sarmiento 643, Buenos Ai; 
teléfonos 45-1793 y 45 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527. 
La dirección no se responsabi 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
publican en la presente revista. 


T, E 391-5765 


en este número 

El trabajo principal de es- 
ta edición está dedicado a 
mostrar sintéticamente los 
proyectos que obtuvieron 
premio en el reciente con- 
curso para dotar de un 
edificio a la Unión Indus- 
trial Argentina (24). S 
trascriben los cinco ¡| 
del jurado (24-25) y se 
muestran los proyectos de 
estos equipos profesionales: 
Manteola, Santos, Petchers- 
ky, Sánchez Gómez, S 
na y Viñoli (26); 
Elía, Peralta Ramos, Agos- 
tini, Testa (32); Libedins- 
ky y Linder (36); Juan 
Manuel Borthagaray (42) 
y Amancio Williams (46). 
Andrés Morán y Hicardo 


de tcs con pis- 
cina: y “boite” para un te: 
rreno sobre la ruta Pana- 
—metitana '(19), 


¡MONTE 


| Este número se terminó de 
imprimir el 15 de mayo 
de 1969 


Buenos Aires 


En la sección diseño se 
muestra el arreglo interior 
de una biblioteca pública 
realizada por el arquitecto 
Gilberto Del Sole (14), y 
se ofrece un artículo so- 
bre la intensa actividad de 
la empresa Buró (16). 


La sección técnica está 
ocupada por una explic 
ción del sistema electro-os- 
mótico contra la humedad 
ascendente en paredes que 
aplica en nuestro país la 
empresa Crivelli, Cuenya y 
Goicoa Construcciones(51). 


Eduardo Jorge Sarrailh 
escribió un informe que 
tituló “impacto del creci- 
miento demográfico, esca- 
las de apreciación del pro- 
blema”, con intención de 
que sirva de guía a qui 
nes, en todo el mundo, es- 
tán escribiendo trabajos 
para presentar en el En- 
cuentro de Urbanistas que 


habrá en octubre, en Mar 
del Plata, Aquí se da su 
versión completa (6). 


columnas de 
novedades se incluye el 
proyecto de estación Lermi- 
nal propia que está cons 
truyendo la Panamerican 
World Airways en el aero- 
puerto J. F. Kennedy. en 
Nueva York (4). 


Entre las 


La próxima entrega de na 
tendrá, como tema central, 
el de las construcciones es- 
colares. 


fotografías 


Las fotografías deben atri- 
buirse así: de páginas 14 y 
15; de l6a 17, a J. Lepley; 
de página 18, a Buró; de 
19 a 23, a J. Lepley; de 52 
y 53, a empresa Crivelli, 
Cuenya y Goicoa. 


hasta ellos saben 
que es más fácil 
armar con la línea 
de perfiles 
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Una guía para 
trabajar en torno 
del Encuentro 
de Urbanistas 


El arquitecto Eduardo Jor- 
ge Sarrailh ha escrito este 
artículo, cuyo título es “Im- 
pacto del crecimiento de- 
mográfico, escalas de apre- 
jación del problema”, con 
intención de que, difundido 
en los lugares apropiados, 
sirviera de guía para quie- 
nes piensan presentar tra- 
bajos en el Encuentro de Ur- 
banistas que habrá en Mar 
del Plata así como haya ter- 
minado el X? Congreso 
Mundial de Arquitectos. 


Un estudio que se realice so- 
bre el alcance, impacto o pre- 
sumible resolución del alto 
crecimiento demográfico mun- 
dial previsto para los próxi- 
mos decenios, no puede des- 
conocer el hecho de su impo- 
bilidad de derivarse desde 
un solo punto de vista, en 
nuestro caso, el de la planifi- 
cación física, campo específi- 
co de urbanistas. Debe reco- 
nocerse para tratar este tema 
la necesaria participación de 
múltiples. disciplinas reunidas 
en forma interdisciplinaria. 

Aún lograda esta situación, 
es menester evaluar el proble- 
ma de la explosión demográ- 
fica y su posible resolución 
de acuerdo a tres determinan- 
tes básicas: 


1%) El examen de lo que acon- 
tece hoy con respecto a 
la localización de activi- 
dades y condiciones de 
vida en comunidad de los 
hombres en el mundo. Es- 
to deberá tener en cuenta 
los déficits existentes co- 
mo aquellos que se deri- 
ven de situaciones futuras 
y que sea posible prever. 


La necesidad de valorar 
juntamente, con el ob- 
jetivo urbanístico, aque- 
llas circunstancias de to- 
da índole emanadas del 
continuo y acelerado 


2%) 


avance técnico y científi- 
co, considerando al obje- 
tivo urbanístico como mi- 
croescala del problema. 
3") El tener en cuenta dicho 
objetivo, cumpliéndose ac- 
tualmente y en el futuro 
previsible, dentro de un 
proceso continuo de cam- 
bio de estructuras más 
amplias tales como las 
culturales, políticas, eco- 
nómicas, sociales, religio- 
sas, etc. Estas estructuras 
configuran la macroesca- 
la de apreciación. 
Es menester estimar por 
lo tanto la razón y de- 
rivaciones previsibles. de 
estos cambios y prever 
los acontecimientos nece- 
sarios, dentro del campo 
específico de la planifica- 
ción física, para absorber 
los aumentos de pobla- 
ción, sin perder por ello 
objetivos finales de valo- 
ración espiritual y huma- 
na 


elementos que cons- 

'en el marco del cre- 
cimiento demográfico y 
las variaciones de la vi 
da humana en los últimos 
decenios y aún más, las 
posibilidades futuras de 
variación, constituyen he- 
chos radicales y veloces 
de transformación. 

La mente humana no ha lo- 
grado absorber aún el signifi- 
cado de esta transformación 
ni adaptarse a los cambios, a 
pesar de los modernos medios 
de información y educación. 

El índice de las condiciones 
actuales en este sentido está 
dado en término de caos, con- 
fusión, ansiedad, hechos anta- 
gónicos y contradictorios, jun- 
tamente con la posibilidad 
de crear facilidades aún difí- 
ciles de brindar a escala de 
los incrementos poblacionales 
y condiciones del cambio. 

Factores de todo tipo: téc- 
nicos, biológicos, ideológicos, 
han influido en 
de circunstancias 
e influirán aún más en el fu- 
turo. Técnicamente atravesa- 
mos una época de transición 
entre la era de la máquina y 
la de la química y la electró- 
nica, con un significado espe- 
cífico: que científica y técni- 
camente es posible lograr el 
cambio. 

Este hecho, ha transformado 
y transformará aún más el 
preceso general: el proceso 
productivo general desarrolla- 
do en forma ilimitada, el em- 
pleo de la energía atómica y 


solar, condiciones de benefi- 
cio humano en todos los cam- 
pos. Indica ello en principio 
una esperanza para la huma- 
nidad, abundancia y facilidad, 
a la vez de una exigencia ur- 
gente. 

Paralelamente, difícil es pre- 
cisar la significación futura 
de la estructura de nuestra so- 
ciedad mundial en términos 
políticos y económicos, los que 
deberán actuar en consecuen- 
cia con el hecho científico-téc- 
nico. Prever el efecto que to- 
do ello ha de producir en los 
hombres, en su crecimiento 
en cantidad, en su vitalidad y 
cualidades, en su reunión ma- 
siva en grandes aglomeracio- 
nes humanas urbanizadas con 
diversos grados de desarrollo, 
en sus estructuras instituci 
nales, 

Cantidad de personas, ali- 
mentación, sanidad, y hechos 
biológicos, prolongación del 
ciclo vital, niveles social-eco- 
nómicos, organización política 
y económica en su relación 
entre el esfuerzo y la remu- 
neración, principios morales y 


éticos, necesidades institucio- 
nales, de localización humana 
«del hombre en áreas urbanas 
y regionales conformando es- 
iructuras  geográfico-económi- 
co-políticas mundiales, son 


elementos bi 
a considerar. 

Los aportes de la ciencia y 
la técnica actuales y previsi- 
bles en un futuro inmediato, 
la tensión y la lucha ideológi- 
ca-económica, conduciendo a 
un futuro de convencia o no, 
constituyen la escala en que se 
ubicarán dichos elementos. 

El objetivo de valorar los 
aportes y apreciar en su me- 
dida los cambios, para cana- 
lizar el bienestar y libertad de 
la humanidad, se complica, 
cuando esta Humanidad no es 
la de hoy sino que a fin de 
siglo se duplicará en número 
además de cambiar sus con- 
diciones cualitativas. 

Debemos proyectarnos ima- 
ginativamente veinte o trein- 
ta años hacia el futuro —pla- 
zo que está dentro de nuestra 
conciencia de percepción— 
para precisar ciertas condicio- 
nantes posibles para esas fe- 
chas. El objetivo será definir 
una meta de como vivirá el 
hombre en ese entonces. Para 
ello no necesitamos introdu- 
cirnos en la ciencia ficción 
sino simplemente evaluar he- 
chos reales, auténticos y regu- 
lares que son dados hoy en su 
desarrollo o inicio, pero pre- 
visibles a corto lapso. 


os del planteo 


Con la participación de la 
biología, la físico-química. la 
psicología, la sociología y to- 
dos los avances del conoci- 
miento humano, tomamos con- 
nncia de que se va definien- 
do un porvenir de posibilida- 
des mayores y de imperiosas 
tareas a desarrollar: vencer la 
pobreza, saciar el hambre. 
aminorar el efecto de las en- 
fermedades, usar la energía y 
los recursos naturales racional- 
mente, conquistar el espacio 
cósmico, constituyen algunas 
de ellas. 


Es menester considerar el 
aumento de población, y su 
consecuencia: la explosión de- 
mográfica, en conjunto con lo 
que podemos prever hoy, in- 
ferior a lo previsible mañana. 
En esencia: vivir, comer, ha- 
bitar, saber, imaginar, comu- 
nicarse, Estos hechos y nece- 
sidades constituyen la gran 
problemática, 

El aumento del crecimiento 
vegetativo poblacional en con- 
junto con la prolongación del 
ciclo vital, presume conside- 
rar la absorción de ambos au- 
mentos, a la vez de tener en 
cuenta la posibilidad de con- 
vivencia entre grupos genera: 
les distintos. Una población 
previsible de más de 4.300 mi- 
llones de seres para 1984, dis. 
tribuidos en distintas circuns- 
tancias y condiciones, aumen- 
tando a una cantidad superior 
a los 6.000 millones a fines 
de siglo, y una extensión del 
período de vida e inteligencia, 
llevando éste ciclo a los 120 ó 
140 años, señalan el proble- 
ma a encarar. 


Será necesario procurar el 
alimento para esta población 
mundial cada vez más nume- 
rosa. Pasar del hambre y la 
desnutrición (mortalidad de 
10.00 personas por día, con 
un cultivo de solo la 10* par- 
te del mundo) a la necesidad 
de proveer alimentos para 
6.000 millones de seres huma- 
nos aprovechando y organi- 
zando el almacén en que vive. 
Esta desarticulada realidad se- 
ñala una realidad: sobrevivir. 
Pasar de un promedio menor 
a las 2.000 calorías diarias a 
las 2.500 imprescindibles; pa- 
saje del 70% de la produc- 
ción mundial destinada a una 
16 % de la población en paí- 
ses ricos y del 10% de renta 
comestible con una población 
de más del 50% mundial en 
los países pobres. Estos con 
ceptos indican la necesidad de 
efectuar una recomposición de 
todo orden. 


Será menester la explota- 
ción racional de los recursos 
naturales de tierra y mar. El 
dominio de la naturaleza me: 
diante la creación de métodos 
e instrumentos científicos ven- 
ciendo la baja productividad 
y posibilitando la recupera- 
ción agraria, Ahorro de tiem- 
po, dinero y esfuerzo por em- 
pleo de medios técnicos mecá- 
nicos, electrónicos, dispersores 
de calor, etc. la recuperación 
de zonas improductivas o con- 
sideradas inútiles. Explota: 
de recursos alimentarios pro- 
venientes de fuentes no tradi- 
cionales como la conquista en 
ese caso de los océanos, de la 
soja, o artificiales como el uso 
de proteínas derivadas del pe- 
tróleo, 


La intensificación de los 
cultivos por una mayor racio- 
nalización, agrupamiento tec- 
nológico y nuevos sistemas de 
explotación; el uso de la agri- 
cultura nuclear; el mayor 
aprovechamiento de la tierra 
por medio de abonos e inmu- 
nización radioactiva (cobalto 
60), la generación de nueva: 
especies, la activación electro- 
magnética del suelo, cargas 
químicas, ete., brindarán posi- 
bilidades más prácticas e in- 
mediatas de salvar al hombre 
de la escacez posible de ali- 
mentos. La resolución del pro- 
blema de escacez de agua po- 
table y del agua de riego en 
zonas carentes de este elemen- 
to contando con programas de 
desanilización, los primeros de 
los cuales están previstos pa- 
ra 1970. 

La energía nuclear transfe- 
rida al uso pacífico, a la in- 
versa de su empleo potencial 
para la destrucción total. El 
conocimiento y control de la 
materia; los aportes de la quí 
mica molecular y la física ató- 
mica y nuclear. El aprovecha- 
miento de las fuentes natura- 
les de energía; hidroeléctrica, 
geotérmica (aire, agua, petró- 
leo y derivados), fusión o fi- 
sión de la materia, energía 
solar. 


La tecnificación jugando un 
gran rol, configurando un nue- 
vo tipo de mano de obra y 
variación del concepto de tra- 
bajo. La fabricación como 
transformación masiva de la 
materia prima o semi elabo- 
rada con destino al bienestar 
y al confort; el abastecimien- 
to de artículos vitales para el 
consumo; la fabricación de 
productos en mejores condi- 
ciones de calidad y cantidad, 
para una distribución más 


equilibrada de la riqueza; el 
empleo de la electrónica, au- 
tomatización y nuevas técni- 
cas de producción y comerci 
lización complementando una 
racionalización de intercam- 
bios y consumos. 

La salud como conquista 
masiva en defensa del hom- 
bre. La batalla médica en su 
lucha contra el dolor y enfer- 
medades actuales; contra vi- 
rus y bacterias; trasplantes e 
inserciones artificiales de ór- 
ganos; el empleo del Laser, la 
radioactividad, la física ató: 
mica, la nueva química y la 
astronáutica en la medicina. 
El control del proceso genél 
co y las leyes de la herencia. 


El hombre venciendo el 
tiempo y la distancia, El cam- 
bio de velocidad variando des- 
de los 60 Km/h. del siglo pa- 
sado a los 2.200 Km/h. en via- 
jes regulares (Concorde) y los 
3.200 Km/h. actuales de mo- 
vimiento en el espacio, indi- 
cando el cambio en el con- 
cepto de distancia, la aplica- 
m de electro cerebros, la co- 
municación automática y sa- 
télites artificiales, las facilida. 
des de comunicación de todo 
tipo, información y trasmisión. 

La técnica y los nuevos con- 
ceptos sobre transporte de per- 
sonas, alimentos y productos. 
Nuevas perspectivas en los 
usos del transporte: necesidad 
y posibilidad de cubrir más 
áreas, llegar más rápido, más 
lejos, con menos costo. 


La evolución del habitat hu- 
mano teniendo en cuenta tan- 
to las necesidades colectivas 
como las individuales. La con- 
quista del espacio físico te- 
rrestre mediante la planifica- 
ción física, la planificación 
terdisciplinaria, la técnica, los 
nuevos conceptos socio-econó- 
micos, el uso de nuevos mate- 
riales. La fabricación en serie 
como hecho normalizado y co- 
mún brindando su aporte a las 
necesidades de vivienda masi 
va para las nuevas necesida 
des: ventajas para la vida en 
comunidad y no perturbacio- 
nes por carencia de espacios 
y causadas por humos, olores, 
vibraciones, creando alteracio- 
nes sensitivas o mentales. Me- 
jores medios de convivencia, 
de comunicación, desplaza- 
miento, trabajo, cultura y re- 
creación, en el uso del tiempo 
libre que poseerá una socie- 
dad con una nueva estructu- 
ración. 

La intensificación de la cul- 
tura y la educación, superan- 
do los. índices laica de 


analfabetismo en muchas 
áreas, mediante el empleo de 
programas más amplios; el 
aporte de la computación, la 
electrónica, la audiovisión. 

El control atmosférico del 
clima, la exploración del cen- 
tro terrestre, la oceanografía. 
astrofísica; la exploración del 
espacio estelar, con sus apor- 
les y condicio- 
nantes en su gravitación so- 
bre todos los elementos cita- 
dos y sobre la conducta del 
hombre. La consideración de 
aspectos previsibles sobre la 
evolución y posibilidades hu- 
manas, aun teóricas, pero no 
por ello irracionales, dado que 
el futuro aún no ocurrió y no 
hay fronteras para el queha- 
cer e imaginación, El uso del 
carbono radioactivo para in- 
vestigar el pasado y la inves- 
tación operativa para desentra- 
ñar en forma prospectiva el 
futuro. 

La evolución del pensamien- 
to humano, el caml de es- 
pecie, de comunicación, crea- 
ción y creencia, normas de 
convivencia, formas políticas e 
individuales de libertad li- 
brando su batalla contra las 
fuerzas de la opresión y el 
miedo, son términos síntesis 
de la transformación que de- 
be interpretaarse, 

Las condicionantes señala- 
das, vigentes para un futuro 
inmediato o mediato, al ser ex- 
puestas, indican su limitación. 
A ellas proseguirán otras aún 
no previstas y más amplias. 

Aun así, no es posible obviar 
la consideración del futuro al 
que nos acercamos, a la vez 
de ser cautelosos en los lími- 
tes de probabilidad de lo que 
va a ocurrir presumiblemente. 

Siendo a la vez este proce- 
so acelerado, pero desarroll 
dose paso a paso, lugar por 
lugar, sobre la tierra, el 
dividuo lo seguirá tomando 
con naturalidad, Esta evolu- 
ción no será tanta ni tan po- 
ca, ni tampoco debemos enga- 
ñarnos, no será igual para to- 
dos ni al mismo tiempo. 

Por ejemplo, nada nos indi- 
ca en este período por venir 
en qué proporción se zanja: 
la brecha existente entre paí- 
ses desarrollados y subedesa- 
rrollados; si ello ha de ocu- 
rrir o si por el contrario como 
opinan muchos economistas se 
va a ahondar más aún la di- 
ferenciación entre ellos, aun. 
desarrollándose en proporción. 


Inclusive desde el punto de 


tar en el futuro en forma dis- 
tinta al existente alternando 
una situación que es entendi- 
ble ahora. 

El avance en los íntimos me- 
canismos biológicos puede ha- 
cer preveer la conquista del 
hombre sobre el dolor y la en- 
pero no sobre to- 


Puede ponerse coto a la des- 
ocupación laboral o dar senti- 
do al uso del tiempo libre, pe- 
ro ello no señala el fin de las 
tensiones sociales, ni la plena 
ocupación, ni el sueño de vi- 
vir sin trabajar. 

El progresivo uso pacífico 
de la energía nuclear es evi- 
dente, pero a la vez no se vis- 
lumbra la anulación del enor- 
me y amenazador arsenal nu- 
clear de las grandes potencias, 
aun aceptando el sentido de 
que su existencia brinda un 
equilibrio de fuerzas y por 
miedo a su uso evita una he- 
catombe mundial. Mientras es- 
to ocurra, viviremos dentro de 
un balance entre temor y con- 
quista del desarrollo, 


Estas taciones no indi- 
an que los hechos previsibles 
constructivos dejen de actuar 
y que no vayan a influir, ni 
que todo lo que el hombre 
vuelca aún hoy a la actividad 
creadora, el progreso, el desa- 
rrollo, sea estéril o desaprove- 
chable. Estos hechos se van in- 
sertando como cuñas para des- 
pejar el camino de mañana, 
pero se deberá tener concien- 
permanente de que tensio- 
nes, peligros y moras, seguirán 
existiendo, 

Las presentes consideracio- 
nes han sido expuestas a mo- 
do de marco estructural del 
amplio campo en que el pla- 
nificador físico deberá actuar 
en el futuro, ya que sus ele- 
mentos han de influir conside- 
rablemente en la concepción 
de las aglomeraciones urbanas 
futuras. 

Junto a la consideración de 
un mundo sectorizado en re- 
cursos y asistencia, donde su 
mayor parte está infraalimen- 
tada, con grandes extensiones 
no explotadas esperando su re- 
cuperación y otras hacinadas 
sin esperanza, donde en los lu- 
gares más castigados en esos 
órdenes los crecimientos de- 
mográficos son mayores, don- 
de existe una distribución des. 
pareja de la riqueza mundi: 
debemos considerar las nuevas 
facilidades, nuevos aportes 
científicos y técnicos, mayor 
producción, posibilidades de 
mayor tiempo libre, etc. 
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6 PAPA 


planificación democrática 


¡ques, exclusas, canales, usi- 
nas, campos y ciudades de la región 
del Tennessee, en admirable unidad de 


Todos los vastos mecanismos de este 
vasto complejo responde obedientes a 
la voluntad humana y están al servicio 
la para dar al pueblo del valle se- 
gi prosperidad, recreación y fe 
en su destino. 


TWA. 1. crcosormacón mi 


sa de una gran región 


Grande: 
Lagos 

Navegación 

Control de las crecidas 
Ri 
Electrificación industrial y rural 
Usinas 

Fábricas de fertilizantes 
Forestación 

Pesca comercial y recreación 


T.V.A. Autoridad del Valle del 


Tennessee. La monumental obra de pl: 
nificación i da como parte del New 
Deal de Roosevelt 


espectáculo de las montañas plateadas 
por la luna, rodeado por sus hijos, nue- 
ras, yernos y nietos, entre los cuales 
está joven ingeniero hidráulico de 
Knoxville, cuenta por enésima vez la 
anécdota del baile donde conoció a la 
abuela hace cincuenta años, cuando 


la cumbrera del techo del club social 
del pueblo, hasta que una lancha de 
la Cruz 
sición. 


Inundaciones aquellas” —de- 
cía el viejo Joe— “no las de ahora que 
las maneja cualquí 


citos con sólo toc: 


T.V.A. 


en la pluma del conocido urbanista José 
M. F. Pastor. Libro de 228 pá: 
tradas que será leído como una nt 
por cualquier hombre culto a quien 
interesen los problemas argentinos. 


Precio $ 350,- en las librerías o en 


EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L. 
SARMIENTO 643 T. E. 45-2575 y 1793 


En esta época de transición 
—por la que atravesamos— se 
van definiendo líneas futuras 
que aún deben ser superadas 
en sus objetivos inmediato: 
Ello no excluye el considerar- 
la en su prospectiva. Más aún, 
es determinante con respecto 
al tema de esta Reunión de Ur- 
banistas. Estos deberán hacer 
su aporte hacia el desarrollo, 
estructuración y ordenamiento 
espacial de las aglomeraciones 
humanas dentro de estos lími- 
tes de comprensión, 

A una escala específica de 
apreciación, será menester 
considerar el ámbito en que 
va a localizarse la aglomera- 
'n humana futura y, por lo 
tanto, an r los fenómenos 
de polarización y los proble- 
mas que se plantean para el 
ordenamiento de los territo- 
5, el equipamiento colecti- 
vo y el desarrollo. 

La consideración o determi- 
ión de polos de concentra- 
'n humana económico-social 
(nacionales, regionales y loca: 
les) y la previsión de su cre- 
cimiento, elección de sus fun- 
ciones, etc. serán datos indis- 
pensables para establecer los 
planes de desarrollo futuros. 

Concentración de inversis 
nes en polos definidos —para 
obtener un mejor efecto de 
complementariedad— será 
preferible a la dispersión habi- 
tual de inversiones, dadas aho- 
ra por requerimiento o pre- 
iones políticas u económi 
intentando lograr una mejor 
distribución y equili 
tre regiones o ciudades. 

En base a ello, cualquier po- 
lítica de concentración de 
versiones o de grupos demo- 
gráficos, deberá ser sustentada 
por un estudio prospectivo de 
áreas homogéneas y polos pri 
ritarios, referida no sólo a 
grandes núcleos de polariza- 
ción sino también a centros 
menores a nivel distritos, ac- 
tuando en un ámbito espacial 
determinado, evitando dispen- 
siones de agrupamientos co- 
lectivos, — asistenciales, etc., 
aprovechando y encauzando 
racionalmente los recursos po- 
sibles. 

Los polos y su irradiación, 
deberán ser considerados en 
cada particular: a nivel 1 
ternacional (estructuars de co- 
mercio exterior, de inversi 
nes: balanza de pagos; estruc- 
turas industriales y comercia- 
les, etc.); a nivel nacional 
(importancia y tendencias de 
crecimientos y localizaciones, 
infraestructuras, etc.); a nivel 
regional (localizaciones, im- 


io en- 


portancia, funciones dominan- 
tes y potencia atractiva en es- 
pecial económica); a nivel ur- 
bano; en términos de función, 
población, empleos, transpor- 
tes y uso del suelo y por ende, 
la configuración y estructura 
ción del espacio físi 
económico que de ello se de 
riva. 


La determinación de los po- 
los y su área de influencia de- 
berá ser previa a la fijación 
de las políticas de infraestruc- 
tura o intercambio: considerar 
a los polos urbanos dentro de 
sus regiones o zonas de desa- 
rrollo, asegurando las posibi- 
lidades de intercambio entre 
zonas de desarrollo comple- 
mentario. Esto tanto en p: 
con economías regionales y 
locales integradas como tam- 
bién especialmente en aquellos 
en vías o inicios de desarrollo, 
donde la teoría y experiencia 
actual en materia de ciencia 
regional efectuaran un aporte 
más sustancial el facilitar una 
estructura institucional básica 
de desarrollo, empleando ele- 
mentos hoy dispersos desde un 
comienzo, En principi 
estos casos donde serán 
importantes los efectos del 
pacto de la explosión demo- 
gráfica. 


es en 
más 


La creación de espacios es- 
tructurados referidos a los ni- 
escalas señalados cola- 
a ordenar sectorial. 
mente dentro de dichos niveles, 
centros de actividad y elemen- 
tos estructurales básicos. Posi- 
bilitarán fases de desarrollo 
tanto desde un punto de vis- 
ta económico (mercados inte- 
grándose en sistemas de com- 
plementariedad económica, 
formaciones de capital, equi- 
pamiento y formación huma- 
na), como desde un punto de 
vista social, dado por el al- 
cance racional de sus relacio- 
nes, permitiendo la integra- 
¡ón cultural, cívica y polí- 
tica de la población, transfor- 
mando o configurando su nivel 
de vida, medio técnico e ins- 
tituciones. 


Las políticas de desarrollo, 
la ciencia regional, como ele- 
mentos previos a nivel de de- 
cisión, serán intermedias entre 
dos hechos: la interpretac: 
de tendencias y la evaluac 
prospectiva del mundo que va 
a desarrollarse, y la estructu- 
ración y configuración del es- 
pacio urbanizado o ruralizado 
—Hísico-social-económico— re- 
ceptor, en definitiva. de la 
aglomeración humana que se 
prevé, 


LA MADERA- 
LAMINADA ENCOLADA 
EN LA ARQUITECTURA 


3er. TEMA 


Anteproyecto de unidad comercial, situada en una planta 
urbana. El programa ubica en un local de exposición, en 
dos niveles vinculados espacialmente, las actividades de 
venta de automóviles, y artículos el hogar. Los acce- 
lotación conjunta o se- 
lor del salón expo- 
s y locales de 
con adecuadas 
EUROBRA SACIC 


da GLU-LAMS. 


VISTA EXTERIOR 


hugt: 
ll 
GU 


2! 
PLANTA BAJA. 1. Exposición de automóviles nuevos - 2. Atención cllentes - 3. Exposicion de automóviles usados - 4. Depósito 


talleres a distinto nivel - PRIMER PISO. 6. Espacio de doble altura - 7. Exposición de artí- 
de reparación y mantenimiento - 10. Estacionamiento. 


y venta de repu 
culos del hogar 


“y 


e-IO0TmoONw>»> 


DETALLE. A. Cenefa de GLU-LAMS - B. Canaleta de hierro galvanizado - C. Cieloraso de madera machihembrada - 
D. Correa de GLU-LAMS - E. Panel de conglomerada - F. Cublerta metálica sobre techado asfáltico - G.  Alslación 
térmica - H. Elemento estructural GLU-LAMS - |. Brida de amarre del tensor - J. Desagie pluvial - K. Taco de separación 
L. Gancho de regulación - M. Tensor. 


GLU-LAMS mibena tamaoa encoLaoa EUROBRA S.A.C.1.C. 
ALSINA 833, 3”, Of. 1 . Tel. 34 -7241 - 34 - 7331 . BUENOS AIRES 


Proyecto realizado por: Arquitecto ENRIQUE C. FERNANDEZ PROPATO 


habitat 
y futuro 


La evolución de las formas de vida y las necesidades del hombre de nuestro tiem- 
po, determinan una evolución paralela en las concepciones arquitectónicas y urbanísticas. 
La Prensa refleja las tendencias actuales y las proyecciones futuras de la arquitectura 
en todos sus aspectos: teoría y práctica, investigación formal, búsqueda y utilización de 
nuevos materiales y nuevas formas de expresión. 

Todos los lunes, notas del más alto nivel informativo y novedades locales y mundiales en 


la Sección Arquitectura y Construcción de 
LA PRENSA 


BIBLIOTECA 
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CORTINAS DE | EJECUTO LA INSTALACION PARA | 


3 N R 0 L L A R [ PRODUCCION DE AGUA CALIENTE 


“REGULABLES” EN EDIFICIO: CONFITERIA “ALOHA” 


MADERA “PINO NOBLE”"' 
IMPORTADA DE U.S. A 
OSOS | 
SO)O))A)í>] | 
SS SS 
— 
ISS 
S A SY] | 
ÁS A A Y 
ESOS SS SS] 
AS — = SS A E 
DOS VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 
DSsOXs35318 
"SSS5S555S ¿ALC LyF 
CORTINAS DEENROLLAR Mi 


de maderas seleccionadas | 
PINO CLEAR NORTEAMERICANO MOSA | COS 
(secado a horno) | 


ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


41 <“M 
V ENTILU X MAYOLICAS “SAN LORENZO” 


Persianas plegadizas de CN OPALINAS “HURLINGHAM” 
aluminio y madera , | MOSAICOS CERAMICOS “RIO NEGRO” 


suc JUAN B.CATTANEO sr.. 


CAPITAL $ 6.000.000. 


GAONA 5108 TEL. 67-1574 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Distribuidores: 


(OGA SACII y F) y en torres en Acassuso, args. 
Amaya, Devoto, Lanusse, Martín y Pieres, pu- 


E lemos intervenido en obras: torres en Núñez 
blicadas en este número. 


Av. Federico Lacroze 3335 — T. E. 54-1868/0158 
Buenos Aires 


GAONA 1422/32/36  T. E. 59-1655 y 7622 


trabajos integrales HUGO F. 


de carpinteria para 


enensecorción de BOCANEGRA s.4.<.:.. 


sobre proyectos. AMUEBLAMIENTOS 
Carpintería de obra PROYECTOS 
de primera calidad. DECORACIONES 
Precios especiales Av. del Libertador Gral. San Martín 1497 
a profesionales Tel. 791-6622 — Vicente López 


ALTA 
RACIONALIZACIÓN 
EN 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 


OUTINOPD 


SIMPLE - RACIONAL 
MONOLITICO - FABRIL 


INFORMES: SAN JOSE 83 - 30 PISO 


Artefactos de iluminación instalados en Mi- 
llet S. A., Av. del Libertador 2475, cuya ar- 
quitectura interior ha sido realizada por el 
estudio de los args. Virasoro, Cerviño 3227. 


modulor... 


especialistas en iluminación han colaborado 
en el diseño, el cálculo luminotécnico y 
la fabricación e instalación de estos elemen- 
tos, producidos en su planta industrial de 
Elpidio González 4068-70-84, Buenos Aires, 
teléfonos: 67-8046/8047/8048/8049/8040. 
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Usted disfruta los 
momentos en 
su hogar. 


mejores 


Nada hay que pue- 
da superar eso. 
Pero tenemos una 
sugerencia que ha- 
cerle. Llame al 
45-9970. Y pregun- 
te, simplemente por 
curiosidad, cuánto 
costaría hacer en su 
jardín una Piscina 
Aguapé. Pero de las 
que sólo sabe hacer 
Aguapé, artesanos 
en piscinas. Ud. y 
los suyos, disfruta- 
rán mucho más. 


piscinas 


agqusapeÉ 


no es “otra pileta”, es su piscina exclusiva. 
Suipacha 472 - Piso 3?, Of. 304 . T. E. 45-9970 - Capital 
Construimos en quintas, residencias, estancias, clubes, 
y colegios de todo el país. 
La pileta de natación de la confitería Aloha es otra de 
nuestras realizaciones. 


TECNOEDIL 


S.A.C.1.F.l 


Empresa Constructora 


REP. TEC. Arq. Horacio Migone Aguiar 


OBRAS INDUSTRIALES Y CIVILES 
. 
CUBIERTAS EN CERAMICO ARMADO PARA 


GRANDES LUCES SEGUN PATENTE DE LOS 
INGENIEROS DIESTE Y MONTAÑEZ 


ESTRUCTURAS ESPECIALES 
. 
PREFABRICACION DE ELEMENTOS 


DE HORMIGON ARMADO EN 
NUESTRO DEPOSITO 


AGUERO 1739 TEL. 83-6001/7464 


BLE. 


CAPDEVILLE (Mendoza) 


CORPORACION CEMENTERA 


Av. de Mayo 633 - 3er. piso - Buenos Aires - T. E. 30-5581 


C. Correo N? 9 CORD 
c. 


BA — T. E. 3643 
reo N? 50 MENDOZA — T. 


que está en Órbita!! 


—— 
CAL AEREA HIDRATADA 
EN BOLSAS 1 
DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CON 30 Kgs. 


ARGENTINA S.A. 


16434 - 36477 


Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


Elimine la humedad 
ascendente” de su 


TAN FS 


¡Sistema Electro-Osmótico contra Humedad! 
¡La solución para edificios húmedos! 


El sistema electrowosmótico contra humedad ha logrado 
la solución económica y práctica para eliminar la hume- 
dad ascendente en los edificios. 


e Inspección y presupuesto sin cargo 
e Instalación rápida en cualquier 


pared que necesite tratamiento. llos 


e No hace falta ningún tipo de 
manutención, ni corriente eléctrica. 


e Con garantía escrita por 20 años. CARPINTERIA METALICA 


* humedad de paredes en contacto con la tierra 
Consulte a la División 
Electro-Osmótica 


Contra Humedad. 
(Bajo licencia de 


a ROTTAR|! S.a. 
CRIVELLI, CUENYA Y GOICOA V.LORETO 2432: MUNRO TEL 740:0104-5017 
CONSTRUCCIONES S.A.!.C.F. e l. MONTEVIDEO 174=1*PISO «TELEFONO 457772 


Av. Roque Sáenz Peña 567 - 32 piso 
Buenos Aires - Tel. 33-4536/8 


SEGURIDAD EN AIRE ACONDICIONADO 
F R | CO N Sistemas Centrales 0 Equipos Individuales 0 Climatizadores Compactos e Calefactores 
NS SU EDIFICIO-OFICINA 
SS Fábrica - Laboratorio - Hogar 

tendrán seguridad en 


AIRE ACONDICIONADO 


sí FRICON 


VENDE - INSTALA - MANTIENE O PONE A NUEVO 


Wenceslao Villafañe 1688 
T. E. 21-0422 
Buenos Aires 


DAN FE DE NUESTRA EMPRESA 
los trabajos que realizamos para 
PROPULSORA SIDERÚRGICA S. A. 
TECHINT 5. A. 

KAISER ALUMINIO S. A. 

LOUIS DREYFUS $. A. 

MASSALIN Y CELASCO 

(Phillips Morris Int.) 

MELLOR GOODWIN INSTALAC. 
BANCO POPULAR ARGENTINO 
TRANSMIX $. A. 

CIA. MINERA SAN JUAN 
ALVEAR PALACE HOTEL PETROQUÍMICA, SUDAMERICANA 


SANATORIO ANCHORENA y BANCO ALEMAN 
TRANSATLANTICO 
(Sue. Tribunales) 


y mil confortables hogares 


-s Compactas provistas 
das por nosotros que 
equipamos con productos 


FRICON CARRIER LIX KLETT S. A. 


é empresas que sirve 
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Biblioteca 
ieri encomendó al 
arqu Gilberto Del Sole 
la ejecución de una biblioteca 
especializada para textos prin- 


La Fundación 
Dante Al 


cipalmente en idioma italiano 
destin 
ral. Además, esporádicamente 


da al público en gene- 


tendrían lugar allí exposicio- 
bre nes. 
1 local, de 163 metros cua- 
drados con planta en forma de 
L, ubicado en un semisótano 
de Rodríguez Peña 575, con 
ventanas sobre la calle y un 
patio interior y provisto, ade 
lu- 
ial, ya estaba 


nes de o de temas al 


más, de la correspondiente 
minación artifi 
dado. En consecuencia, el pro- 


blema a resolver radicaba en 
el equipamiento de ese espa- 
cio para la función biblioteca 
sin reformar la albañilería ni 
la iluminación, ya que no se 


deseaba modificar lo realizado. 
El programa de necesidades 


Diseño de una biblioteca especializada 


pedía una pequeña oficina de 
tención al público con fichero 
y una zona de lectura para 
dieciséis lectores, número que 
podría duplicarse ya que el 
proyectista propuso en su 
oportunidad una zona de ex- 


pansión para ser ocupada en 
el futuro por lectores o por 


nuevas estanterí 
para 
nterías para libros se- 


jas y, tempora- 
riamente, 


exposiciones, 
Las esta 


rían ubicadas parcialmente en 
el salón y en depósitos adya- 


centes, con una capacidad e: 


timada de 25.000 a 30.000 
ejemplares. 
El acceso se efectúa desde 


un pequeño hall exterior al 
local; el lector se enfrenta pri 
meramente con un elemento 
transparente formado por ban- 
dejas con plantas dispuestas 
en distintas alturas donde se 
comunica mediante cartelera 
las ngyedades culturales y se 


exponen los últimos libros 

La oficina de atención al 
público, separada visualmente 
del salón aunque integrada es- 


Imente con él, ya que no 
stituye un ambiente cerra- 
do, presenta un mostrador 
ra asesoramiento de los lecto- 


res y entrega de ejemplares 


con un fichero al lado, un 
mostrador para la devolución 
de libros una estantería 
posterior en la que se apoyan 
los textos ya 
bien sirve de guardarropa. 
Una vez obtenido el libro 
pedido, el lector se dirigirá a 


la zona de lectura, ubicada 


con 


consultados o 


centralmente en la biblioteca. 


En su proximidad está, la zo- 
na de exposición, con paneles 
desmontables agrupados de a 
tres sobre un eje metálico ver- 
tical que por su disposición, 
determinan un recorrido si 
nuoso e irregular para los vi- 


sitantes, Se estudió que la al- 


tura de los paneles fuese la 
adecuada, con el fin de no en. 
torpecer las visuales dirigidas 
desde la calle a través de la 
ventana sobre la zona de lectu- 
ra, pudiéndose asimismo apre- 
ciar los elementos expuestos. 
Por otra parte, toda la biblio. 
teca puede transformarse en 
sala de exposición, ya que pue- 
den aplicarse nuevos tableros 
sobre las estanterías, cuyo 
montaje ya está previsto, 

Ya que el libro es el ele- 
mento básico de toda bibliote- 
ca, ésta tiene una participa: 
ción preponderante en la idea 
compositiva; de esta manera, 
los paramentos verticales del 
ambiente se convierten en una 
verdadera unidad pared-libr 
paneles de color hábilmente 
intercalados sobre el muro 
donde apoyan las estanterías 
perimetrales producen una 


agradable variedad. Tanto las 
estanterías perimetrales como 
las centrales fueron modula- 
das según tres medidas esen- 
ciales dadas las limita 
que tiene —en cuanto a la 
adopción de un módulo— un 
equipamiento a ejecutarse en 
un local construido con ante- 
rioridad al destino propuesto. 
Las centrales tienen un dispo- 
sitivo que les permite crecer. 

Una búsqueda consciente de 
simplicidad determinó la elec- 
ción de los materiales y guió 
el ajustado diseño de todos 
los elementos. Se trataba de 
lograr así una fácil manuten- 
ción y una rápida limpieza. 
Toda la estructura de sostén 
es metálica, habiendo sido rea- 
lizados en fórmica blanca ma- 
te las envolventes de los mue- 
bles y los planos de apoyo; en 
cuanto a la madera, se utilizó 
cedro tostado para los estan- 


iones 


tes y viraró natural para los 
frentes, ambos en lustre ma- 
teado. El blanco, en las pare- 
des, las columnas circulares 
centrales y el cielorraso, es el 
color predominante. Contras- 
tan sobre las paredes las esca- 
lerillas de hierro de sostén y 
la puerta de entrada en un co- 
lor marrón intenso. 

Los colores que interrumpen 
ese fuerte contrapunto castaño- 
blanco aparecen en los pane- 
les para exposición y en el 
guardarropa-depósito mediante 
tonos como el amarillo, ocre, 
celeste claro y un solo rojo 
saturado. Un juego similar de 
oposición de tonos se da en 
las pequeñas butacas girato- 
rias: siendo la mayoría de 
cuero negro o castaño oscuro, 
la uniformidad se rompe con 
cuatro que se tapizaron en un 
vibrante amari!Jo-limón. 
E.V.L. 


pa 
IM 


1, entrada; 2, elemento trasparente para exposición de libros; 
3, fichero; 4, entrega de libros; 5, devolución de libros; 6, guar- 
darropa-depósito; 7, sala de lectura; 8, zona de exposición; 9, es- 
tanterías perimetrales; 10, estanterias centrales; 11, acceso al 
depósito de libros y sanitarios. Escala 1:250. 
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Primer lustro 


Stilka Buró SAIC nació como 
empresa de amoblamiento de 
"el 1964. Su 
producción anual era en 
ces de 36.000.000 de pe 
en la lidad supera 
100 millones, lo que d. 
dice de 


oficinas e año 


»s y 


actu los 


un ín 
vertig 
nosa, casi vertical, que sufr 


la evolución 


ron sus sistemas de produc 


ción, programación y control 


de producción. Con fecha re: 
ciente y por razones de reor 
ón. Stilka Buró SAIC 
ambió su denominación por 
Buró SAIC. El arquitecto Rei 


naldo ). Leiro, socio fundador 


gani 


de la empresa, continúa desem 
ide 
te de directorio, en tanto que 
Princas L. Feingold. 
director de la 


peñando el cargo de p 


el señor 


ma, ocupa 
ahora la vicepresidencia. 
FUNCIONAMIENTO 


ACTUAL 


El funcionamiento 


interno 


de una empresa 


de la empresa, nos informa el 


cto Leiro, consiste ac- 


arqu 


tualmente en que todos los en- 


cargos que llegan por inte 
medio del departamento de 


ve 


as son ejecutados con la 
colaboración de los 
departament 
producción. últimos 
comprenden aproximadamen! 
cuarenta fun 
ciones son solamente las de di- 


estrecha 


de diseño y de 


personas cuyas 


eñar, programar y controlar 
la producción. Las tareas de 
lesarrollo de nuevos produc 


án a cargo de un de- 
partamento independiente que 
trabaja permanentemente en 


la creación de nuevos di 


con un objetivo de tiempo que 


varía entre uno y dos años. 
El área de diseño está a ca 
del arquitecto Arnoldo A. Gai- 
e y el área de producción a 
cargo de Princas Feingold. To- 


dos los diseños que produce 


dedicada 


la empresa son propios; en 


muy contados casos, como por 
ejemplo en el del amoblamien: 
to del Banco Municipal de la 
udad de Buenos Aires, Buró 
ext 
oste caso del estudio autor del 
proyecto arquitectónico. 


produjo dise nos —en 


En los últimos dos años se 
ctividad de la 
instalaciones 


incorporó a la 
firma el 
integrales actuó en el 
aso de la Caja de Subsidios 
para el Personal de la Indus. 
tria, Banco Municipal de la 
Ciudad de Buenos TT: 
T.). Estas son 
realizadas con los sistemas de 
programación por camino crí- 
tico, con un período de ejecu- 


rubro 


(que 


Aire: 


instalaciones 


ión que no supera los cuatro 
meses 
NUEVO LOCAL 


El 31 de mayo de 
Buró S 


1968, 
IC inauguró un nuevo 


al diseño de oficinas 


cal de exposición, de 
piedad, en la esquina de Li 


bertad y Charcas, anti 


su pro: 


ua ubi 
“La 


arís”, En lo que se refiere a 


confitería 


de la 


instala 


ón del local, se pre: 
sentó el problema de realizar 


un dise erfiera 


lo que no in 
tación de los 
por otra parte, 


con la pres 


muebles y qu 
tuviera la suficiente flexibili- 
dad 


como para absorber los 


cambios que implica una ex- 


posición de este tipo. El local. 


originalmente destinado a tres 


departamentos de vivienda, 
presentaba muchas dificul 
jadas de sanitarios, y 
gas, losas bajas, etcétera, de 
difícil 
ello la remodelación dio como 
resultado un local acogedor, 
sobrio y, a la vez, equipado 
con el último grito de la ale- 
gre decoración po». 


des: ba 


solución. A- pesar de 


PR TACION DE 

NUEVAS LINEAS 
Simultáneamente con la 
inaugurac 
cal, Buró realizó la presenta- 


ón de su nuevo lo- 


ción de cuatro nuevas líneas 
la línea “A”, 
totalmente ejecutada en made- 
ra, la “NQ”, consistente en 
una estructura de aluminio pu- 
lido y tapas y cajones en pe- 
teribí y jacarandá, la línea 
“Equis”, que tiene una estruc- 
tura de fundido y 
gran parte de sus elementos 
ejecutados en plástico moldea- 
do y. por últim 
“Tauro”, totalmente metálica. 

Todas estas líneas de mue- 
bles fueron estudiadas duran- 
te más de un año y medio y 
presentan aportes tecnológicos 
destacados en lo referente a 
sus mecanismos de armado y 
funcionamiento interno. En la 
“equis” las características so- 


de escritorios: 


aluminio 


la línea 


EAN 
ll 


bresalientes que la diferencian 
de los modelos anteriores con- 
sisten, en primer lugar, en que 
las cuatro tradicionales pat: 
del escritorio, han sido reem- 
plazadas por una estructura 
de patas “doble T” que per- 
mite una total libertad de mo- 
vimiento en torno del mueble; 
luego, la inclusión de compo- 
nentes realizados en plástico 
moldeado y de una sobreta] 
opcional ejecutada en este ma- 
terial que permite reunir en 
una sola pieza todos los acce- 
sorios de trabajo, aportando 
además un interesante elemen- 
to de color. La línea “Tauro”, 
en especial, representa uno de 
los primeros intentos realiza- 
dos en el país de fabricar 
una línea completa de mue- 
bles metálicos con buen dise- 
ño, dado que hasta la fecha 
el mueble metálico fue sinón: 
ma de mueble sólido, pero no 
de buen diseño. 


La línea general de diseñ 
te, por 
un lado, en el estudio del pro- 
grama 

el producto —y esto con la 
mayor profundidad posible- 
con el objeto de producir « 
seños que impliquen un ver- 


que sigue Buró consi 


al cual debe responder 


dadero aporte en lo que a su 
uso respecta; por lado, 
en una estricta adecuación a 
los procesos tecnológicos: 
trata de que cada producto se 
parezca a sí mismo y lo me- 
nos posible a los preconceptos 
que puedan aparecer en la 
primera etapa del diseño. El 
departamento de investigación 
se ocupa actualmente de la ta- 
rea de desarrollar y crear nue- 
vos asientos y una nueva línea 
de escritorios que se llamará 
“unidades de trabajo”. 


PRODUCTOS IMPORTADOS 


Si bien casi todos los dise- 
ños que fabrica Buró son pro- 


otro 


pios, la firma importa cierto 
tipo de objetos cuya fabrica: 
ción, por ser muy especializa- 
da, resulta de difícil produc- 
ción local. Buró cuenta en la 


actualidad con tres líneas de 
lámparas importadas: una ho- 


landesa, otra dinamarquesa y 
una tercera italiana. Recien- 
temente ha recibido, además, 
una importante partida de te- 
las para tapicería de los 


tados Unidos de América, que 
tienen la particularidad de es- 
tar sometidas a procesos de 
terminación que las hacen es- 
pecialmente aptas para el uso 
en muebles de ofici 


VOLUMEN DE VENTAS 
Y PLAGIO 


1n lo que a ventas de mue- 


bles específicamente se refiere 
las operaciones oscilan —se- 
gún directivos de la firma 

entre 500,000 y 5.000.000 de 


pesos, excepto casos de ventas 


especiales o licitaciones donde 
el monto puede alcanzar los 
50 millones. En instalaciones 
los montos oscilan entre los 
8.000.000 y 100.000.000 de pe- 
sos, Y en cuanto a los clientes, 
el contacto se efectúa casi 
siempre por medio de un pro- 
fesional y la ev 
proyectos y la compra se 
alto nivel. En 
muchos casos el precio es d 
finitorio pero, en su mayorí 
la compra se decide por la e: 
lidad del dise 
su fabri 


uación de los 


rea- 
lizan en el más 


o y por la de 
ación. Buró ofrece 
garan- 
mitada por 
Juctos y cuenta con 
> especial que se ha- 
ce cargo de cualquier proble- 
ma que pueda tener el mueble 
en sí o que haya sido causado 
por un mal uso. 

Reinaldo Leiro nos planteó 
la existencia 


¡camente ill 


sus pr 


un servic 


de uno de los 
grandes problemas que debo 
soportar una empresa que di 


seña nuevos productos: el del 
plagio. A pesar de que los di- 
seños de Buró están registra- 
dos y protegidos, y de que 
existe un cuerpo de asesores 
legales y de patentes y mar- 
cas que constantemente vigi- 
lan estos aspectos, Buró debe 
enfrentarse cada tanto con la 
copia de sus modelos, en 
neral, de calidad de ejecue 
muy inferior. El aspecto pos 
tivo de este inconveniente, di- 
jo, consiste en que las copias 


.e- 
n 


no hacen más que expresar y 
certificar el liderazgo que Bu- 
ró ejerce en el campo del di- 
seño. * 


.qeS 


Un restaurante con piscina en la Ruta Panamericana 


Hoyecto y dirección: arquitectos Andr 


Morán y Ricardo Conde con la colaboración de las arquitectas Adelina Axzi y Ana María Astesiano. 
Jonstrucción y asesoramientos: Tecm S. A. y Anriquez £ Borgia; ingeniero Héctor J. Massa en estructura del tanque de agua; lorio y 
.áxzaro en sanitarios y Deledicque-Niilus y asociados en ilumina: ón; ruta Panamericana, kilómetro 16. Superficie del terreno: 
839 m*. Superficie cubierta: 1.320 m'. 
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VISTA SUR 


Sobre un terreno irregular se 
edificaron cuatro elementos; 
restaurante y “boite”, un tan- 
que de agua, un grupo de 
vestuarios y la piscina. 

El terreno tiene ochenta me- 
tros de frente, sobre la ruta 
Panamericana. Los proyectis- 
tas usaron la pileta como eje 
del conjunto. Está ubicada en 
el centro del terreno y tiene 
capacidad para 700 personas. 
El resto de los edificios 
—confitería, restaurante y 
vestuarios al fondo— consti- 
tuyen el denominado entorno, 
Hay un prudente retiro debi- 
do a exigencias municipales 


que persiguen baja densidad 
de construcción y manteni- 
miento de las características 
de barrio jardín en la zo 
Hay dos playas de estaciona- 
miento con capacidad total 
para 70 coches. 

En el edificio principal fun- 
cionan el bar-restaurante, pró- 
ximo a la entrada; el salón 
comedor con capacidad para 
150 comensales, ubicado en el 
centro; la pista de baile con 
tablado y el salón confitería. 
El sector servicios tiene guar- 
darropas, sanitarios, cocina, 
despensa, oficinas y una zona 
de despacho exterior. 


La organización correspon- 
de a un módulo de 6,50 me- 
tros en sentido paralelo a la 
ruta Panamericana. Sobre co- 
lumnas tubulares de acero de 
16 centímetros de diámetro 
que emergen de muros en ta- 
lud se apoya la cubierta, for- 
mada por bóvedas cilíndricas 
de cerámico armado de direc- 
triz catenaria. La luz de la 
curva responde al módulo y 
la flecha es de 1,30 metros. 
Estas bóvedas están compues- 
tas de ladrillos huecos que se 
ven como una cuadrícula en 
el cielorraso, En las bóvedas 
internas los empujes transver- 


a 
WD 
ñ 
L 
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sales se anulan mutuamente, 
En las externas, una viga de 
borde de cerámico armado, 
en plano horizontal, absorbe 
el empuje. Su construcción es 
sencilla: se usó un conjunto 
de encofrados que reproduci- 
rán el intrados de la bóveda, 
de un largo aproximado a los 
dos meti La longitud total 
de las bóvedas se completó 
mediante el corrimiento hori- 
zontal de los encofrados. Du- 
rante el proceso, las vigas de 
hormigón de los valles de las 
bóvedas quedaban  apuntala- 
das, y ya terminada la cons- 
trucción se las sometía a un 


Planta del edificio principal: 1, acceso y guardarropa; 2, bar; 3, restaurante; 4, tablado; 5, pista de baile; 6, cor 


itería; 7, cocina y office; 


8, despacho exterior; 9, despensa; 10, patio de servicio; 11, vestuario de personal, habitación de servicio y baño; 12, oficina. Lo grisado 


son terrazas. Escala 1:250. 


estado de precompresión que 
las trasformaba en autopor- 
tantes, La cubierta es plana, 
de hormigón armado. 

El tratamiento de los mu- 
ros, pirámides truncadas ais- 
ladas de la cubierta, fue la- 
drillo a la vista, exterior e 
interiormente, Los muros se 
adecuan a las funciones de las 
zonas, convirtiéndose en asien- 
tos, maceteros o nichos, Se lo- 
graron efectos lumínicos espe- 
ciales mediante estratégicas 
perforaciones practicadas en 
las paredes. 

La zona central correspon- 
diente al restaurante se ca- 
racteriza por su trasparencia 
debido a los amplios paños 
vidirados, Las terrazas exter- 
nas son de cerámica roja, La 
cubierta, de ladrillos comu- 
nes, apoya en mampostería 
sobre dados de hormigón. 

El tanque de agua, un ci: 
lindro de 15 metros de alto 
por 3,30 de diámetro, se hizo 
con dos capas de ladrillo de 
media máquina con una inter- 


na de mortero armado verti- 
calmente, de cuatro centíme- 
tros de espesor. En la superfi- 
cie, ranuras caladas, Igual 
proceso se siguió para la pa- 
red lateral curvada de la cu- 
ba, de 25 metros cúbicos de 
capacidad, Tapa y fondo de 
forma cónica fueron hechas 
con ladrillos en hileras avan- 
zadas. 

La piscina, de 850 metros 
cúbicos de capacidad, tiene 
forma de L. Sus lados miden 
33 y 25 metros. El ancho, de 
contorno irregular, es de unos 
15 metros. La estructura total 
es de mampostería armada de 
ladrillo común de 30 centí- 
metros de espesor. Muy cerca 
de la pileta se ubicó una pe 
queña alberca circular para 
chicos, 
ESTEB. 
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Arriba; vista desde la entrada hacia el salón restaurant; al fondo se ve la pista de baile y el sector “boite””; 


hay dos tipos de artefactos de iluminación que son o cilindros para luz dirigida o globos para difusa; 


la 


moquette integral es mostaza, Abajo: uno de los vestuarios con azulejos color crema y suelo antideslizante 


Arriba: escenario y pista de baile con “trompas” de yeso para iluminación 
que presentan variados juegos de luz de colores que se proyectan a la pista 
por barras cilíndricas de acrílico; las vacías son para sonido, Abajo: a la 
derecha del acceso está el bar con tela vinílica y frente de cobre repujado. 
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CONCURSO PARA EL EDIFICIO DE 
LA UNION INDUSTRIAL ARGENTINA 


En los salones de la Sociedad Central de Arquitectos, el 10 de diciem- 
bre último, se abrieron los sobres correspondientes al concurso na- 
cional de anteproyectos para el edificio de la nueva sede de la Unión 
Industrial Argentina. 

Estaban presentes el señor Elbio M. Coelho, presidente de esa 
entidad formada por los industriales argentinos: el arquitecto Enri- 
que García Miramón, presidente de la Federación Argentina de Ar- 
quitectos; el arquitecto José Aslán, presidente de la Sociedad Cen- 
tral de Arquitectos; el asesor del concurso, arquitecto Federico Ugar- 
te; el arquitecto Carlos E. Pujals, miembro de la comisión de con- 
cursos de la entidad profesional capitalina y los integrantes del jurado. 

El jurado se había formado con el ingeniero Lorenzo Olivero, en 
representación de la Unión Industrial Argentina; la arquitecta Odilia 
Suárez, en representación de los participantes; el arquitecto Juan Kur- 
chan, en representación de la Sociedad Central de Arquitectos y el 
arquitecto Mario Souberán, en representación de la Federación. 

Abiertos los premios se conoció la identidad de los ganadores. 

El primer premio había correspondido al anteproyecto 176, de los 
arquitectos Flora Manteola, Josefina Santos, Ignacio Petchersky, Ja- 
vier Sánchez Gómez, Justo Solsona y Rafael Viñoli, quienes contaron 
con la colaboración de Marta Montero, Antonio Jantus, Mario Petrie- 
la, Julio Otaola y Paco Otaola. Fueron asesores: en estructura, inge- 
niero Carlos Soubie; en aire acondicionado, Eduardo Liptak, y en 
nstalaciones sanitarias, E. Sterman: 

El segundo premio fue para el anteproyecto 184, presentado por 
los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos, Alfredo 
Agostini, y Clorindo Testa, y los ingenieros Hilario Fernández Long, 
y Horacio C. Reggini. 

El tercer premio fue para el anteproyecto 269, presentado por los 
arquitectos Carlos E. Libedinsky y Mario |. Linder, quienes contaron 
con la colaboración de Juan Vásquez Mansilla, Alejandro Vásquez 
Mansilla, Guillermo Lejarraga, Ino Mosse, Miguel Rozenberg, Carlos 
Castelli, Rolando Epstein, Carlos Leiton, Nelly Roffé, Jorge Grinman, 
Liliana Levinton, Oscar Marcelino Perrotti, Eduardo Losada y Leonar- 
do Silberberg. Fueron asesores: en instalaciones termomecánicas, el in 
geniero Jorge Lang; en estructuras, el ingeniero Juan Carlos Finck y 
M. Resnick Brenner; en instalaciones sanitarias, el arquitecto Alfredo 
Joselevich. 

El cuarto premio, que había correspondido al proyecto número 
163, resultó ser para el arquitecto Manuel Borthagaray, quien tuvo 
como colaboradores a Angel Sánchez Cabezudo, Alberto Bali, Julio 
Bernadou, Claudio Mónaco, Estela Schavelzón, Jaime Sorin, Jorge As- 
man, Pedro Bertschinger, Gustavo Alijalad, Mario Gastellu, Carlos Maf- 
feis, Augusto Penedo, Estela Acuña, Sara Kozicki, Marcos Kisner, y 
Jorge Liernur. 

Finalmente, el quinto premio, otorgado al anteproyecto 197, co- 
rrespondió a un trabajo presentado por el arquitecto Guillermo Gon- 
zález Ruiz con quien colaboraron los arquitectos Amancio Williams 
y Luis Santos y los señores Eduardo Rojkin Alejandro Bonomo y An- 
gel Ignacio Martin. 

Al primer premio correspondió una retribución de 3.000.000 de 
pesos. Al segundo, 1.500.000. Al tercero, 700.000. Al cuarto, 500.000. 
Al quinto, 300.000. 


Para facilitar la comparación entre los distintos anteproyectos, 
can en estas páginas responden a una numeración unificada, de modo que a un determina: 
iempre un mismo elemento. Las plantas y los cortes que aquí se publican fueron, en to- 
.samente dibujadas para la publicación. Las perspectivas y algunos otros elemen- 
son tomadas directamente de los trabajos representados por los autores al 
concurso. La escala de las plantas en este artículo sobre los cinco premios están en 1:500 com la 
ca excepción de la planta de ubicación del cuarto premio, que se debió dar en escala 1:100. 


PRIMER PREMIO 


Planteo que aporta ¡imaginación 
y originalidad de concepción en 
la tradicional relación de un edi- 
ficio con torre y basamento. 

La torre, con buena espaciali- 
dad interna, llega con indepen- 
dencia y clara definición hasta 
el plano tierra, rodeado por 
basamento que se estructura co- 
como aro independiente y de 
amplia interpenetración espacial 
interior-exterior. 

Se obtiene un excelente plano 
para exposiciones cerrado y abier- 
to, motivo central del basamento, 
con lo cual se define muy bien 
el carácter del edificio. 

Los locales comerciales se in- 
dependizan suficientemente del 
edificio de oficinas que mantiene 
la coherencia interna necesaria a 
su destino dentro del prisma vi- 
driado. Puede objetarse en parte 
el gran desarrollo dado a la ga 
lería comercial interna, de difi- 
cil justificación sobre todo en las 
primeras etapas de desarrollo del 
conjunto Catalinas Norte, aunque 
es evidente que si las circunstan- 
cias lo aconsejaran puede provecr: 
se un uso alternativo de oficinas 

Es remarcable la libertad y 
juego espacial que se plantea en 
este basamento donde, no obs- 
tante, se advierte cierta falta de 
sintensis y compactación en las 
plateas de comercios. Debiera pre- 
verse un acceso más franco a las 
citadas plateas desde la calle pea- 
tonal al norte del predio. Se ob: 
serva la escasa altura dada al s5 
lón de actos, hecho fácilmente 
subsanable en un reajuste defi- 
nitivo. 

Los niveles del garage están 
bien organizados. Buena ubica 
ción del restaurante económico, 
que permite utilizar la terraza del 
basamento como expansión. 

Excelente resolución de la plan 
ta tipo que permite gran rend 
miento, flexibilidad de organi 
ción y aprovecha al maximo las 
visuales excepcionales que posi 
bilita el emplazamiento del edi 
ficio; en especial por la dimensión 
y franca apertura de la fachada 
este sobre el río, al mismo tiem 
po que se protege conveniente- 
mente el oeste. 

El sistema de estructura adop 
tado también permite la flexibi- 
lidad de interconexión de las 
plantas en vertical. 

Buena zonificación del edificio 
en vertical, que remata en un 
interesante juego espacial en el 
restaurante de lujo y club. 

Definido tratamiento exterior 
del edificio a cuya fachada oeste 
<e otorga una dinámica especial 
mediante la exhibición del reco- 
rrido de ascensores tras un paño 
vidriado. 

Resolución estructural homo- 
génea, coherente en el uso de 
pretensado y que permitirá una 
buena programación de obra 
Igualmente acertado el criterio 
de disposición de las instalaciones 
de servicio. 


SEGUNDO PREMIO 


Planteo que exhibe un gran es- 
fuerzo de sintesis y fuerza com- 
positiva, 

Búgueda de una idea central 
que organice con decisión los ele- 
mentos esenciales. del edificio. 
Vigorosa unificación de función 
estructural y forma, dentro de los 
terminos impuestos por el proyec- 
tista y un tratamiento plásti 
—espacial de gran calidad, abso- 
lutamente coherente con idea ge- 
neratriz. 

Esta sintesis de la composición 
se evidencia con claridad en los 
cortes y elevaciones del edificio, 
donde un planteo relativamente 
complejo se resuelve con simpli- 
cidad. 

Sin embargo, a criterio del 
Jurado, esta propuesta no inter- 
preta en forma cabal las necesida- 
des del usuario del edificio. En 
efecto, una de las proposiciones 
básicas como es la de tratar la 
planta de oficinas como un gran 
cuadrado de 26 metros por 26 
exento de columnas, no parece re 
dundar en una mejor organización 
de los parciales de cada unidad 
de piso, que presenta una am- 
plia zona central sin luz natural 
ni visuales al exterior. Tampoco 
se adecúa bien a la subdivisión 
en oficinas pequeñas que repre- 
sentará un buen porcentaje del 
total. Estas plantas, en cambio, 
son bien aprovechadas en el piso 
del club y restaurante de lujo, 
pero en todas ellas se renuncia 
a las interesantes visuales hacia 
el este 

El acceso a las circulaciones ver- 
ticales del grupo de oficinas se 
halla indiferenciado en medio del 
hall de exposiciones, lo que obli- 
gará a zigzaguearol entre los ele- 
mentos expuestos que pueden, en 
algunos casos, no llegar a tenor la 
jerarquía y la composición nece- 
saria a tan predominante ubica- 
ción. La galería comercial, inter- 
na y sin independencia, aparece 
subordinada al uso de los elemen- 
tos comunes de la “U.LA.” (ex- 
posición y acceso). El salón de ac- 
tos, bien resuelto, tiene una vin- 
culación algo exigua con las ci 
culaciones verticales de las of 
cinas. 

La vinculación entre el restauran- 
te económico y la terraza no es 
lo suficientemente fluida como 
para que se traduzca en una efec- 
tiva ventaja funcional 
Las plantas del garage no se re- 
suelven con claridad: estrecho 
acceso a la estación de servicio y 
exigua dimensión a la mayoría de 
las cocheras, algunas de ellas en 
servidumbre 

Equilibrada composición espacial 
en el volumen del basamento, va- 
lorizada por la penetración lumi- 
nosa central. 

La interesante estructura de en- 
trepisos de la torre, ha sido plan- 
teada en concordancia con la idea 
central que inspira el edificio 
Cabe observar que estas losas 
tienen una flecha plástica de cier- 
ta consideración, lo que gravaría 
los costos de construcción, por la 
necesidad de prever un periodo 
adicional de apuntalamiento; ade- 
más de su incidencia en el costo 
de la carpintería perimetral exte- 
rior que exigirá un diseño espe- 
cial para absorber las deforma- 
ciones, problema que en idéntica 
medida se repetiría en los tabica- 
mientos interiores. 


TERCER PREMIO 


Planteo coherente en su concep- 
ción plástica, funcional, espacial 
y estructural. La composición del 
edificio es claramente legible si 
bien la propuesta se resiente por 
un riguroso esquematismo en la 
organización que le impide tratar 
algunas situaciones con la flexi- 
bilidad deseable. 
Es destacable el tratamiento de los 
niveles de basamento, desarrolla- 
dos con un amplio juego de es- 
pacios y transparencias donde los 
accesos; salón de evposición y 
galería comercial se plantean en 
forma óptima. No se considera 
acertada en igual medida la ubi 
cación del restaurante económico 
que debe ser principalmente un 
elemento de uso expreso para la 
“ULA.” y sus Cámaras. 
También ha sido sacrificado en 
parte el apropiado dimensiona- 
miento y tratamiento del salón de 
actos. Puede crear algún problema 
de canalización de sanitarios co- 


pendencias de la “U.I.A.” en una 
sola planta, presenta las induda- 
bles ventajas de más fácil acces, 
bilidad y mayor vinculación fun- 
cional entre sí, pero tiene en su 
contra la existencia de un por 
centaje elevado de locales inter- 
mos y el hecho de renunciar a 
una ubicación más jerarquizada 
en los niveles superiores de la 
torre, dado las vistas de excep- 
ción posibles desde el edificio, 
En el sector basamento cabe ob- 
jetar la importancia excepcional 
otorgada a la biblioteca, tratada 
como volumen independiente so- 
bre una cubierta no utilizable. 
A pesar de las consideraciones 
que efectúa el concursante sobre 


la planta tipo, es opinión del Ju- 
rado que la planta con núcleo 
central, de las dimensiones pro- 


puestas, limita en gran medida 
sus posibilidades de composición. 
En cuanto a la zonificación ver- 
tical, el concepto de funcionali 
dad con que fue tratada la sub- 
división de los sectores de la to- 
rre no se cumple en el cuerpo 
superior, donde se asigna la mis- 
ma ubicación y tratamiento al 
club y restaurante de lujo, que 
a las viviendas y talleres de man- 
tenimiento. 

Existe unidad de composición en 
la estructura, de fácil lectura en 
todo el edificio. La carga concen- 
trada en la columna central es 
considerable y la realización de 
entrepisos colgados obliga a pro- 
longar la programación de la obra. 


CUARTO PREMIO 


Planteo de gran equilibrio, donde 
todos los factores concurrentes a 
la construcción del edificio se 
han ponderado reflexivamente. El 
proyectista ha descartado todo re- 
curso espectacular, moviéndose 
con mesura, con lo cual, si bien 
ba dago una buena solución al 
lema ro alcanza a aportar una 
Eropuesta que aproveche plástica 
y especialmente a pleno, las ex- 
cepcionales características de des- 
tino y ubicación del edificio. 

Este juicio es particularmente 
aplicable a los niveles de basamen- 
to, en los cuales la entrada al edi- 
ficio, a través de la galería <o- 
mercial, se halla un tanto desje- 
rarquizada y donde seria deseable 
una vinculación franca entre el 
acceso y el plano a cota 4,80 me- 
tros de actividades culturales. La 
exposición es poco perceptible 
desde el exterior e interior del 
edificio, 

Aparte de lo señalado en el pá- 
rrafo anterior, todos los sectores 
se hallan bien zonificados y se 
resuelven en buenos arreglos par- 
ciales: garage, banco, grupo cul- 
tural, restaurante económico y se- 
de “ULA.” 

En esta última, en particular, se 
logra un ajustado juego espacial 
interno que supera la simple su- 
perposición de losas. 

La planta tipo es de buen ren- 
dimiento y superficie unificable a 
pesar de la potencial limitación 
impuesta por el ritmo de las pla 
cas estructurales. Esta limitación, 
en cambio, se hace presente en 
la planta de viviendas. 

Es acertado el tratamiento de 
la fachada oeste, cerrada por el 
núcleo de circulaciones verticales 
que redundará en la mayor efi 
cacia de los equipos de refrige- 
ración. 

La estructura resistente es sim- 
ple, económica y bien resuelta y 
admite una programación de cons- 
trucción acelerada. 

Acertado criterio para la insta- 
lación de las redes de servicio. 

En sintesis, el Jurado estima que 
a pesar de cierta falta de lirismo 
en sus propuestas, este trabajo 
presenta virtudes ponderables, tra. 
ducido en solidez y equilibrio 
compositivo. 


QUINTO PREMIO Él 


Se valora la actitud de concebir 
el edificio dentro de un sistema 
estructural que es su principal 
factor compositivo y que aparece 
nitidamente expuesto en la mor- 
fología exterior del mismo 

Sin embargo, la solución es- 
tructural propuesta mo alcanza a 
justificarse a si misma con cla- 
ridad. En efecto, si bien el pro- 
yectista trata de mantener con- 
secuentemente la idea de colgar 
los entrepisos, en las plantas de 
la torre se observa la duplicidad 
y superposición de estructuras 
que de ello se deriva. 

Gran parte de los tensores pa- 
san tangentes a los pilares de la 
estructura principal y a las cajas 
de ascensores, hecho que se agu- 

'a en las plantas inferiores de 
la torre, donde no existen los vo- 
ladizos laterales y toda la losa se 
halla practicamente vinculada en 
su perímetro, a la estructura prin- 
cipal, 

La vigencia exterior de la es- 
tructura con respecto al volumen 
proyectado, no se mantiene en 
el interior del edificio, donde no 
existe independencia entre losas y 
estructuras verticales. Por otra 
parte la realización de la estruc- 
tura principal exige una cuidado. 
sa elaboración y una lenta pro. 
gramación de obr 

En el mismo órden de ideas 
resulta confusa la significación de 
la gran losa de casetonado pira- 
midal que cubre los recintos de 
uso público en el basamento, por 
cuanto su visualización está obs- 
truida en su mayor parte por el 
piso del banco. 

Además se considera teórico e 
injustificado el hecho de intro- 
ducirla entre dos losas, de lo que 
resulta que los locales sobre nivel 
mayor de 5,50 metros poseen tri- 
ple losa como cobertura, 

Bien organizados los accesos, 
usos y locales en el basamento, 
siendo observable solamente cier. 
ta exigiiidad de altura y super- 
ficie en el acceso al salón de 
actos, que se evidencia en el 
corte B-8 

Conecta la zonificación y dis- 
tribución de sectores en la torre 
y la correspondencia de los equi- 
pos de servicios en las zonas de 
transición estructural. 

En sínteiss, el Jurado considera 
este trabajo como un esfuerzo de 
composición interesante aunque 
no suficientemente logrado, 
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Primer premio 


EL LUGAR 


Los terrenos de Catalinas Nor- 
te, son la última reserva im- 
portante de la City frente al 
río han pasado años sin que 
se los colonizara. Termina la 
ciudad, cruzamos Catalinas y 
Azopardo, están las dársenas, 
las grúas, los buques. Final- 
mente llegamos al río. Más de 
30 años ha llevado esta lenta 
marcha y es el edificio de la 
U. 1. A. el primero en recalar 
en este sitio. El lugar se apo- 
ya en la barranca de la ciu 
dad y se proyecta a este pai- 
saje nuevo para los habitantes 
del centro. 


EL PROGRAMA 

La reglamentación de torre 
y basamento es previa al pro- 
grama, una vez más, ante la 
contradicción que implica, una 
masa fuertemente vertical fre- 
nada a escasos metros del sue- 
lo. El programa propone fun- 
ciones propias del basamento 
(locales, exposición, salas de 
actos, banco, etc.) y funciones 
propias de la torre (U. Í. A. 
y oficinas). Más allá de 
el programa recomienda la 
mayor flexibilidad para la so- 
lución de planta tipo, un buen 
aprovechamiento de la superfi- 
cie rentable y lograr represen- 
tatividad arquitectónica para 
el grupo de las oficinas de la 
ULA. 


EL TERRENO 

Su forma rectangular y la 
idea arquitectónica — general 
planteada por el Plan Regula- 
dor sugieren una arquitectura 
de volúmenes — paralepípedos 
ordenados y una imagen cla- 
ra de este nuevo paisaje ciu- 
dadano. 


CORTE SIGUIENDO FACHADA SUR 


6 


Corte según la fachada sur: 
1, helipuerto; 2, club; 3, 
el restaurante de lujo (en 
la torre) y el restaurante 
popular (en la terraza del 
basamento); 4, oficinas pa- 
ra la U.LA.; 5, biblioteca; 
6, salas de reunión; 7, ofi- 
cinas para entidades adhe- 
ridas; 8, viviendas; 9, co- 
mercios y sucursal banca- 
ria; 10, accesos; 11, salón | 
de actos; 12, estaciona- | 
miento; 14, talleres. 
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PLANTA TIPO OFICINAS ] 


Planta de accesos a nivel 1,00: 1, 
acceso de público; 2, acceso de di- 
rectivos; 3, azceso al estacionamien- 
to; 4, calle peatonal; 5, hall banca- 
rio, 6 teléfonos; 7, hall de público. 


Planta del salón de actos a nivel 
—5,60: 1, hall de acceso; 2, salón 
de actos; 3, cabinas de transmisión; 
4, sala de conferenciantes; 5 oficina 
administrativa; 6, vestuarios, Escala 
1:500, 


0d 


Ñ 


1] 


PLANTA SALON DE ACTOS -5.60 


EL EDIFICIO 


Proponemos un — edificio 
donde el tema arquitectónico 


dominante sea la torre como 


volumen puro, naciendo del 
suelo hasta su máxima altura. 
Es con su verticalidad que se 
da el planteo formal. 


A la torre la rodea, en par- 

ento; como servi- 
la sirve 
en su altura la columna de as- 


te, al bas 
> complementar 


censores, baños y ofices y la 


ve en su interior el conjun 


to del club de la U. 1. A. De 


aquí surge la idea básica: un 
prisma de cristal, abierto a las 


mejores vistas y orientacione 
servido por el basamento de 


locales, la torre de servicios y 


una “cápsula de esparcimi 


La expresión arquitectónica 
se da en la idea del prisma de 
c 


tal que contiene en su altu- 
ra distintos lugares de trabajo. 


¿1 tema surge de la planta 


tipo y de la mayor superfi 
ble de vidrio expuesto a 
entaciones. La 


po 
las mejores or 


síntesis expresiva se da en el 
ase cristalino; la estructura 
y el tratamiento son temas se- 


cundarios, 


De la propuesta estructural 
no surge la necesidad de un 


solución de gran aliento y de 
allí que el Edi la 
expresión forzada de su e 
tructura, 


icio no se 


La imagen se enriquece en 
la síntesis expresiva, no bus: 
ca recursos, no necesita 


agregado de “ideas arquitec- 
tónicas” 


LA PLANTA TIPO 

Partiendo del ideal de una 
planta de máximo aprovecha- 
miento y máxima flexibilidad 
nos fijamos las siguientes exi- 
gencias: a) lograr el mayor 
perímetro exterior vidriado y. 
como consecuencia, mejores 


vistas, más luz natural y ma- 
vor Havihilidad 


no 


b) Lograr una planta ame 
plia que permita distintos sis 
temas de organi inter- 
na. 
€) Separar claramente las 
rculaciones verticales. gene- 
rales de público y empleados 
de las circulaciones particula- 
res para directivos y funcio- 
narios, 

dy L una estructura 
que permita organizar las plan- 
tas con flexibilidad y no im- 
plique un esfuerzo económico 
exagerado. 

De estos ideales surgen las 


ción 


ograr 


siguientes posibilidades: 

1) Planta con cuatro lados 
vidriados: cuatro frentes de 
iluminación con núcleo cen- 
tral, planta en anillo, poca 
flexibilidad y poco aprovecha- 
miento, cuatro orientaciones y 
sol del oeste en oficinas, 

2) Planta con dos lados vi- 
driados: dos frentes de ilumi- 
nación con los núcleos latera- 


les, circulaciones verticales en 
los bordes, largos recorridos 
horizontales, planta amplia, 
menos frente de iluminación y 
menos flexibilidad de subdivi- 
sión. 

3) Planta con tres lados de 
vidrios: tres frente de ilumi- 


Mm cleo lateral, un 
núcleo interior, planta amplia 
(20 x 20 ó 20 x 30), máxima 
flexibilidad, más facilidades 
de subdivisión y tres vistas y 
orientaciones preferenciales, 

Elegida esta última vers 
ubicamos el núcleo sobre el la- 
do oeste, protegiendo de esa 
orientación, dejando el norte 
y el sur para las vistas y su- 
perficies vidriadas. 

La planta se abre al río y al 
paisaje del nuevo conjunto de 
Catalinas. 

La planta tipo tiene super- 
ficie total de 825 metros cua- 
drados y una superficie común 
de 121 dando una máxima su- 
perficie de 704 de grandes y 
distintas posibilidades de or- 
ganización. 

La ubicación de la circula- 
ción de los directivos en el 
tercio de la planta permite or- 
ganizar, en el caso de necesi- 
tarse varios despachos, un 
anillo de éstos; alrededor de 
los ascensores, con poca cir- 
culación horizontal al despa- 
cho más alejado. 

Por otra parte la planta se 
distribuye bien en el caso de 
subdivisiones, permitiendo dos 
oficinas de aproximadamente 


300 metros cuadrados; tres 
oficinas de 200 cada una has- 
ta seis oficinas de 100 cada 
una. 

Dado que todo el edificio 
pertenece a la U. 1 A. y en 
tidades adheridas a la misma 
los ascensores de directivos 
son de uso exclusivo de los 
ejecutivos de estas empresa: 


EL BASAMENTO 

En él se organizan las zonas 
de locales, bancos, administra- 
ción y restaurante. La galería 
comercial se ha pensado como 
un circuito obligado de circu- 
lación horizontal por rampas, 
para asegurar el paseo por ta 
dos los locales. El restaurante 
general se ubica en el primer 
piso de la torre, usando el te- 
cho del basamento como te- 
rrazas para colocar mesas al 
aire libre. 


En parte el basamento hace 
de techo de la plataforma de 
exhibición de la industria, que 
se ubica bajo la torre hacien- 
do de hall del salón de actos, 
en su superficie cerrada, y se 
prolonga en toda la extensión 
del terreno. 

El basamento arquitectóni- 
camente se resolvió como un 


anillo separado de la torre, Su 
tratamiento así como el de los 
demás “servicios” de la torre, 
se proponen con cerramientos 
de acero enlozado y cristal. 


LA UBICACION DE LA 
LA. 


¿xisten dos alternativas cla- 
ras. La U. 1. A. en los pisos 
bajos de la torre vinculada al 
basamento, y la U. LA. en 
los últimos pisos. De las dos 
opciones consideramos que 
nada justifica la necesidad de 
localizarlas en los pisos bajos. 
La relación U. 1. A. con salón 
de actos o con hall de expo- 
sición no implica la necesidad 
de una cercanía. 

La U. LA. en la cabeza de 
la torre no sólo toma la más 
simbólica y representativa 
ubicación, sino que sus ofi 
cinas, lugares sociales y de es- 
parcimiento gozan de la me: 
jor vista; no es usual tener las 
oficinas casi sobre el río; nc 
es usual la vista sin límites 
del estuario; no explotar es- 
ta ubicación entendemos que 
sería un error. 

La U. L A. en los últimos 
pisos implica, a nivel de di- 


rectivos, compartir en nuestro 
caso, una batería de ascenso- 
res, privativa de los ejec 
vos de las empresas adheri- 
das. 


El resto de ascensores pa: 
ra público y personal, son de 
uso general. La U. LA. es 
así el coronamiento de la to- 
rre y como tal se expresa den- 
tro del planteo formal pro- 
puesto. 


TRUCTURA 


El análisis de la planta tipo 
definió las siguientes premisas 
para la estructura propuest 
a) no interrumpir el períme- 
tro vidriado; b) concentrar y 
reducir al máximo los apoyos 
para dar el mayor grado de 
libertad a la planta; c) no for- 
zar la estructura a grandes lu- 
ces intermedias para mantener 
secciones económicas de losas; 
d) mantener la altura del ed: 
ficio dentro de valores lógicos 
(no más de 100 metros para 
no comprometer la estructura 
al viento; e) proponer una es- 
tructura de simple proceso 
constructivo. 


Con estos datos se diseñó y 
resolvió la estructura. 


EL TRATAMIENTO 
ARQUITECTONICO 


A partir de la teoría del 
envase de cristal se propone 
el tratamiento arquit 

El cerramiento exterior se 
ha pensado con base en un 
posible de carpintería, con 
fenestración; pensando lograr 
derolas de ventilaci 
grande de subdivis 
cristales de 10 mm de espesor, 
de aproximadamente 3,00 x 
3,60 metrós con cuatro ban- 
ño. Se adoptó un módulo 
“courtain wall” de aluminio 
resuelto con la menor sección 
así la mayor libertad para la 
ubicación de tabiques, resol- 
viendo el contacto de los fu- 
turos tabiques modulares con 
el vidrio, por medio de una 
pieza de sujeción por vento- 
sa. De esta manera el aventa- 
namiento es independiente de 
la subdivisión interior de las 
plantas, lográndose en el caso 
de los grandes despachos, sa- 
las de reuniones u oficinas ge- 
nerales, una amplia superficie 
de vidrio sin parantes. 


tónico. 


El solario y el helipuerto se 
cierran lateralmente con cris- 
tales soportados con una es- 


tructura metálica interior. Pa- 
ra la protección del sol, se 
propone colocar internamen- 
te cortinas de tablillas de alu- 
minio. 

El hormigón se dejará a la 
vista y se preverán encofrados 
metálicos. 

Los cerramientos ciegos del 
núcleo vertical, la zona de co- 
medores y club y el conjunto 
del basamento se proponen en 
acero enlozado de color. 

Los cielorrasos del basa- 
mento, así como los cielorra- 
sos de los pisos de la torre, 
serán de aluminio. 

La plataforma de exhibición 
está pensada en mármol blan- 
co. 


CIRCULACIONES 
VERTICALES 

Se propone para el transpor- 
te vertical de público y em- 
pleados una batería de seis as- 
censores de 1.330 kilogramos 
de capacidad cada uno y para 
diecisiete personas, operando a 
300 m/m de velocidad con 
máquinas de tracción directa, 
en el sistema de voltaje varia- 
ble, con maniobra automática 
para el funcionamiento coordi- 

nado de los seis coches. 


Con este tipo de instalación 
se consigue una capacidad de 
transporte en cinco minutos 
del orden de 1 por ciento y 
una frecuencia de servicio de 
32 segundos. 

Se considera para el cáleu- 
lo una población estimada de 
1.360 personas. Esta pobla: 
ción corresponde a las plantas 
destinadas a las oficinas adhe- 
ridas a la ULA. y aparte 
de la población de la Unión 
Industrial dado que el movi- 
miento del personal jerárquico 
de la U. 1. A. y de las entidades 
adheridas a ella, se ha resuel- 
to en forma independiente. 
Para este personal jerarquiza- 
do se ha previsto la instala- 
ción de dos ascensores de 
1.330 kilogramos de capaci- 
dad cada uno operando a 300 
metros por minuto en condicio- 
nes técnicas similares al gru- 
po de ascensores principales. 
El transporte de carga y de 
servicio ha sido resuelto con 
dos ascensores, el primero de 
1.600 kilogramos de capacidad 
operando a 100 m/m, el se- 
gundo con una capacidad de 
900kilogramos a 120 m/m, 
ambos con tracción directa y 
maniobra selectiva. 
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Segundo premio 


La Torre de la Unión Indus- 
trial Argentina formará parte 
del conjunto de Catalinas Nor- 
te. Este hecho exige que se 
integra fácilmente con las de- 
más torres a construirse, 

Consideramos  elemen- 
tos principejes del proyecto 
los locales de la Unión Indus- 
trial Argentina y de las enti- 
dades adheridas, el salón de 
actos y el hall de exposiciones. 

Estos elementos debían estar 
todos dentro del volumen que 
definirá al edificio de la Unión 
Industrial Argentina y no dis- 
gregarse en el basamento. 

Para poder obtener ese re- 
sultado con claridad era defi- 
nitorio no tener ninguna co- 
lumna en las plantas tipo. 

Proyectamos un cuadrado 
libre de 26 x 26 metros con 
sus apoyos en dos dobles ta- 
biques que encierran a las de- 
pendencias accesorias y circu- 
laciones colocadas en las 
orientaciones este y oeste de- 
jando libres las orientaciones 
norte y sud, Este cuadrado li- 
bre permite colocar en su pro- 
yección al salón de actos y en 
la de al hall de exposi- 
ciones a nivel de la plaza y 
la calle peatonal. Es un em- 
parrillado de 26 x 26 con mo- 
dulos de 2,60 x 5,20 metros. 
Las vigas tienen una altura de 
1,20 metros y un espesor de 
12 a 15 centímetros caladas, 
con posibilidad de perforacio- 
nes menores circulares en 
cualquier sitio (para distribu- 
ción de conductos de aire 
acondicionado y de bandejas 
para instalación eléctrica, baja 
tensión, teléfonos). 

Se han previsto cuatro hue- 
cos en la losa para el paso de 
posibles escaleras de vincula- 
ción interior. El espesor pro- 
medio de este emparrillado co- 
responde a una losa de apro- 
ximadamente 20 centímetros 
de espesor. 

El hall de exposiciones ac- 
túa de conexión entre la pla- 
za triangular y la calle pea- 
tonal: Esto dará a las exposi- 
ciones una relación fácil con 


Corte según la fachada sur: 
1, helipuerto; 2, club; 3, 
restaurante; 4, oficinas pa- 
ra la ULA; 7, oficinas 
para entidades adheridas; 
10, accesos; 11, exposicio. 
nes; 12, salón de actos; 
13, estacionamiento. 


2 
3 

] 

| 

17 
12 


IAE 
AMO TA 
DA 


| exterior, En este hall se en- 
cuentran también las circula 
ciones — verticales — (entidades 
adh 
Unión Industrial Arge 


integrando también las exposi- 


idas -y privadas de la 


ciones al tránsito diario, 
Un talud 


linado, prolon- 


ación natural del piso del hall 
conduce visualmente a la ga- 


lería de negocios, paso hacia 


el salón de actos, el restau- 


rante y el bar confitería 


Los elementos que están en 
el basamento se han colocado 


de 


tro de un espacio total de 
manera que cada uno de ellos 
remente con la vecindad 


de los otros y de las rela 


nes y y funcionales, 


Escaleras mecánicas y co- 


munes, rampas y rampas esca- 


lonadas los relacionan entre sí 


El local destinado a banco 


lo hemos ubicado teniendo en 


cuenta su importancia y volu 


men, pero tratando de qu 


no 


dominara sobre el resto de los 


elementos, Ubicado detrás del 
talud en planta baja y nivel 

2 metros, visible desde el 
hall a travé 
perforad 
portante acc 
un important 
desde el exterior. Está tam- 


de dos grandes 


, tiene un im- 
desde el hall y 


acceso directo 


bién solucionado el acceso del 


camión blindado, 
El basamento está en gran 
parte cubierto con estructuras 


metálicas y elementos vidria- 


dos, prolongación de los ce 
rramientos laterales. 

Se elimina de tal manera el 
plano-tapa a cota 11,60 y se 
permite que la torre, a través 
de los cuatro tubos estructu 
rales y las circulaciones verti 
id: 
suelo. Es accesible al público 


ales | de te al 


me 


en el salón de actos y en el 
restaurante, y será recorrible 
a través de pasarelas livianas 
metálicas. 

En las actuales reglamenta- 
ciones municipales no se da 


a este plano cota 11.60 un 
carácter peatonal de vincula 


ón entre edificios, Esto se 


ría deseabie y puede llegar a 


ser factible mediante acuerdos 


privados. De concretarse. ade- 


más del acceso al restaurante 
se prevería un acceso directo 
hasta la cota 3,95 que corre 
ponde a la galería de ne 

¿ste plano a cota 11,60, 
por su ubicación en el plano 
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Planta de accesos: 1, plaza; 2, acceso 
al banco; 3, acceso a la sucursal del 
correo; 4, acceso a las oficinas de la 
Unión Industrial Argentina; 5, calle 
peatonal; 6, galería de negocios; 7, 
viviendas; 8, plataforma de exposi- 
ción, 9, hall de exposición; 10, te- 
léfonos. Escala 1:500. 
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de conjunto, tomaría así el 
máximo de su valor. 

El cuerpo de la torre está 

separado del volumen del sa- 
lón de actos y tiene 17 pisos. 
De éstos los cuatro inferiores 
están destinados a la sede de 
la Unión Industrial Argentina 
con la presidencia a cota 
32,80. 
¡ene una circulación verti- 
cal independiente, habiéndose 
previsto una parada más, pa- 
ra cubrir posibles expansiones. 
Su ubicación en la parte in- 
ferior de la Torre la acerca 
más al ámbito peatonal y for- 
ma un grupo más coherente, 
sin interferencias intermedias 
con el salón de actos y el hall 
de exposiciones, 

Hay accesos peatonales des- 
de la plaza y la calle poste- 
rior, desde el exterior y desde 
el interior por el banco y la 
sucursal de correos; de ve: 
hículos, en la calle lateral. 

La altura libre que rodea a 
la sala de máquinas permite el 
acceso de camiones hasta el 
montacargas de servicio y de 
camiones bl 


ndados hasta el 


to de seguridad. En los 
tres pisos destinado a garage 
se han ubicado 352 cochera: 
Quince de ellas no tienen ac 
ceso directo. 


Los elementos laterales de 
la torre son de hormigón a 
la vista. Los frentes norte y 
sud, el coronamiento y la par- 
te inferior de la torre bajo la 
biblioteca son en elementos es- 
tampados de alum 


¡o anod 
zado color gris azulado en mó- 
dulos de 1,30 de ancho. Las 
ventanas son redondeadas fi- 
jas, incluidos pequeños ele- 
mentos de abrir para ventila- 
ción de emergencia. 

En el frente norte las aber- 
turas tendrán pestañas exte- 
riores para protección solar. 
En el basamento, en el exte- 
rior e interior, elementos de 
hormigón, estructuras de hie- 
rro, cristales antisun color 
bronce y cúpulas de acrílico 
para perforaciones circulares. 

En síntesis, un gran volu- 
men geométrico de 26 m x 26 
libres, con todos los elementos 
principales y que definen el 
proyecto (oficinas, salón de ac- 
tos, hall de exposiciones) su- 
perpuestos, que llega al suelo 
en forma definida, que se 
prolonga en la plaza y la calle 
peatonal, y que está rodeado 
por una gran superficie vidria- 
da donde se han ubicado los 
elementos secundarios y com- 
plementarios (banco, galería 
de negocios, restaurante, bar, 
confitería). 
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Tercer premio 


PROPUESTAS 

Se intentó definir al edificio 
arquitectónicamente por medio 
de su estructura y la trabazón 
de sus volúmenes proponiendo 
de esta manera una obra sin- 
tética que exprese con fran- 
queza la realidad de sus dis- 
tintos elementos constitutivos. 

En los niveles inferiores se 
quizo evitar un basamento en 
forma de paralelepípedo ce 
trado, intentando, por el con: 


trario, transparencias configu- 
rando juegos de volúmenes y 
vacíos que rematando en la 


a vítrea de la sede de la 
U. LA. recuperara el perfil 
requerido por el propósito ur- 
hanístico de esa zonificación. 

En medio de esa articula 
ción de volúmenes vidriados 
que van definiendo un cráter 
de planta cuadrada, se alza 
el mástil que sustenta la torre. 
Esta, se conforma alrededor 
de un núcleo de servicios cen- 
trales que contienen | 
laciones verticales, los baños, 
conductos de humo, inciner: 
ción, ventilación, cloacales, de 
provisión de agua, de agua pa 
ra condicionamiento, etc. Este 
tronco de servicios parte de 
una sala de máquinas en los 
pisos inferiores, raíz que ali- 
menta sus centrales interme- 
dias y conductos y pone en 
funcionamiento sus máquinas 
para uso de los espacios ser- 
vidos que lo rodean. 


PLANTEO URBANO 


Nos pareció sumamente in 
portante considerar la especial 


¡s circu- 


CORTE SIGUIENDO FACHADA SUR 


situación urbana de su empla- 
zamiento, volcado hacia una 
plazoleta que compartirá en el 
futuro con una torre de vi- 
vienda. Para ello, se trató una 
“piazza” como un gran solado 
despejado sólo amenizado por 
unos pocos elementos que pre. 
dispongan favorablemente al 
público por su puleritud urba- 
ha y anticipen la presencia del 
edificio que a ella se vuelca. 
Un elemento plásticamente in 
portante en la “piazza" es un 
añoso ejemplar de jacarandá 
que se trasladará unos metros 
del lugar existente actualmen- 
te en el propio solar destinado 
al edificio de la U. 1. A, Se 
harán también un espejo con 
fuentes de agua. Un par de 
mástiles de alumbrado, una ti- 
ra de casillas abiertas de te- 
léfonos públicos en acrílico y 
hancos de losetas limitando cl 
espacio verde en que se encon- 
trará el árbol complementa 
el tratamiento del lugar. 


Corte según la fachada sur; 1 
helipuerto; 2, club; 3, restauran: 
te; 4, oficinas para la U.LA.; 5, 
biblioteca; 6, sala de reuniones; 
7, oficinas para entidades adheri 
das; 8, viviendas; 9, comercios y 
sucursal bancaria; 10, accesos; 
11, exposiciones; 12, salón de 
actos; 13, estacionamientos; 14, 
talleres. 


' 1-12 


Ll n 


> estu- 
diar el edificio en dos situa- 
ciones: antes y después de la 
construción en el lote vecino, 
se previó e 


Dado que es preci 


el sector corres- 
pondiente a la medianera una 
porción de la fachada sur, des 
montable, que puede ser reem- 
plazada por 
mampostel 


medianeras de 
fa sin afecta 
pacio ni su expresión cuando 
se construya el edificio adya- 
cente, Los 


niveles de acceso 
del edificio fueron tratados co- 
rticulada trans- 
parente suspendida frente a la 
plazoleta, 


mo una 


abandonando el cri 
ipal de fachada pa- 
a interpenetración 
> del cráter y la pia- 
zza a través de sus volúm 


terio mu 


ra permitir 
del espac 


nes 
exentos, 

Dado que el nivel del terre- 
no está situado 0,30 mi 


por debajo del 0,00 urbanís- 
tico, se ha tomado la altura de 


ú 


11,90 metros sobre el nivel 
vereda en el lote de la U, LA 
para determinar la altura fija 


del basamento. 


EXPRESION 

Se intentó un edificio que, 
siendo de oficinas no cayera e 
el anonimato de 
tipo sino que fuera represen- 
tativo, individualizable e ins- 
titucional, Su perfil recortado 
permitirá en ese sentido 
nocerlo desde lejos no per- 
diendo, sin embargo, armor 


su estereo 


reco: 


a 
con las torres previstas que lo 
rodearán. Hemc 
premisa mostrar en su plena 


tomado como 


importancia los volúmenes de 
la sede de la U. 1. A. y cáma- 
ras adheridas que constituye 
los elementos principales del 
onjunto. 


DESCRIPCION 


Como 


consecuencia de los 
puntos de partida expresados 


hemos organizado el edificio 
como se indica a continuación. 


EL BASAMENTO 


En el basamento se ha ubi- 
cado el hall de acceso (nivel 
más 2,20). Se trata de un sec- 
tor de moderadas dimensiones 
totalmente vidriado “casi sin 
espaci terior”, como un 
puente sobre la piazza que 
constituye en realidad el ver- 
dadero lugar de distribución 
del conjunto dado que de 
ella parten, además, los 


sos a la galería comerc 
al hall de exposición, En el 
hall de acceso, el visitante pe- 
netra y se encuentra con la 
clara entraña del edificio: el 
mástil de servicios del 
cuelga la 


que 
torre y alrededor 
del que se desarrolla el | 


samento al que atraviesa sin 
iocar, 
Hall de exposiciones (nivel 


más 2,20 m). Tiene, como di- 


jimos, ataque independiente 
por los frentes norte y sur del 
edificio. Para la entrada de 
piezas pesadas dispone sobre 
la calle peatonal de una rampa 
metálica levadiza a motor que 
permite el acceso de elementos 
de grandes dimensiones a tra- 
vés de una puerta corrediza 
onstruida a ese efecto. 


Salón de actos (entre nive- 
0 y 5,60). Es 
cebido en dos niveles inclina- 
dos pudiéndose el inferior di- 
vidir por un diafragma reali- 
ado con el sistema de puertas 
plegadizas en doble tela vin 
lica sobre bastidores me! 


(tipo Modernfold). 


les 


Banco (ubicado en los niv 
les —-0,60, + 2, 60). 
lo ha cencobido como un 
solo volumen 


completamente 
distribuido en tres 
manera de num 
rosas sucursales de bancos de 
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Planta tipo de oficinas: se muestra la planta que 
incluye doce oficinas, pero el diseño permite rea- 
lizar subdivisiones lo más variadas, desde oficina 
asta una planta que tiene vein! 
la sede de la Unión Industri: 
, junta ejecutiva; 2, asesoría general; 3 
contaduria y 


7, imprenta; 8, 
departamentos de 13 ULA. Reusta. 1:300, 


PLANTA SEDE UA 


PLANTA ACCESOS 20.00 +2.20 


Buenos Aires, con su zonifica- 
ción caracterizada. La entrada 
de servicio con la caja de 
caudales en el piso inferior. 
a nivel de la vereda, la esti- 
mamos una ventaja de interés. 
Las dosas interiores de este 
banco se encuentran sueltas 
dentro del prisma de vidrio, 
conformando la imagen de un 
lugar unificado. 

Galería Comercial (nivel 
—2,20 m). Es un espacio 
vinculado espacialmente con el 
exterior a través de las vi- 
suales que se deslizan sobre el 
plano inclinado de vidrio tem- 
plado opalescen'e que sirve pa- 
ra iluminar el garaje desde el 
exterior, Tiene accesos direc: 
tos desde las fachadas norte y 
sur y por un puente que atra- 
viesa el cráter desde el mástil 
de circulaciones. La galer 
contiene, bajando unos escalo- 
nes el restorán económico. 


Restorán económico (nivel 
—3,80 m). Le fue dada esa 
ubicación por considerar que 
es el lugar donde mayor can- 
tidad de público podía absor- 
ber, tanto del edificio como de 
fuera de él, con inclusión del 
que concurre a la galería co- 
mercial, las exposiciones, es- 
pectáculos del salón de actos, 
etc. La seguridad de volumen 
de trabajo durante la mayor 
parte del día es condición in 
dispensable para la existencia 
de un restorán de ese tipo al 
que proponemos funci 
también 


nando 
como cafetería o 
“grill? durante todo el d 

Garaje (niveles —13,33 m 
al —5,53 m). El garaje se ge- 
nera alrededor del bulbo cen- 


tral de máquinas eliminándose 
desde el nivel de acceso a tra- 
vés de vidrios templados trans- 
lúcidos apoyados sobre perfi- 
les de hierro. En todas las 
“calles” del garaje la circula- 
ción se desarrolla siempre en 
un solo sentido. 

Acceso de servicio (nivel 
—0,05 m). A nivel de la ca- 
lle peatonal se accede por una 
puerta a las circulaciones ver- 
ticales. Junto a ellas, en la me- 
jor ubicación para acceder rá 
pidamente a cualquier punto 
del edificio, se encuentran las 
oficinas de policía y bombe- 
ros. 

Administración y mayordo- 
mía (nivel + 5,60 m). Están 
ubicadas en forma de puente 
por sobre el hall de servicio, 
dominando también — visual. 
mente el hall principal de in- 
greso. Tiene fácil acceso a am- 
bos por escaleras. 

Sede de la U. 1. A. (nivel 
+ 8,70 m). Partimos de la 
premisa de ubicarla en una 
sola planta completa para ob- 
tener las evidentes ventajas de 
una comunicación rápida y 
fluida entre sus diversas zonas 
constitutivas. Todos los despa- 
chos y oficinas de trabajo han 
sido ubi 
perímetro de ventana, salvo la 


ados a lo largo del 


isla de asesoría que debe ser 
iluminada por lucernarios. 
En esta planta fueron dis- 
tribuidos los locales sanitarios 
próximos a los respectivos lu- 
gares de trabajo, destinando 
para el público el paquete tí- 
mástil de 


pico sanitario del 
serv 


Biblioteca (nivel + 14,10 


m). Dado que esta dependen- 
cia de la U. L A. será tam- 
bién utilizada por público, la 
colocamos independientemente 
para no introducir circulacio- 
nes adicionales dentro de la 
sede de la Unión. Está, sin 
embargo, vinculada con ella a 
través de una escalera direc- 
ta, Todo el volumen de la bi- 
blioteca está techado por un 
reticulado de hormigón entre 
el cual se aplican piezas de 
doble vidrio traslúcido atér- 
mico para obtener iluminación 
cenital pareja y evitando la 
incidencia directa del soi, 


LA TORRE 


La torre consta de tres sec- 
tores colgantes separados por 
centrales mecánicas ¡interme- 
dias. Los dos sectores inferio- 
res corresponden a plantas de 
oficina destinados a las cáma- 
ras adheridas a la U. 1. A, El 
sector superior está ocupado 
de abajo a arriba por: el club 
de la U. L A.; un restorán de 
lujo; las viviendas del perso- 

al residente y sala de máqui- 
nas y talleres de manteni- 
miento. 

Sector de oficinas (nivel 
+ 20 ma + 41 m y + 50,80 
m a + 71,80). Cada uno de 
los sectores de oficina tienen 
por sobre la percha de la que 
cuelgan, las salas de reuniones 
requeridas para las entidades 
adheridas que contienen. La 
planta cuadrada y sin colum- 
metrale 
ación m 


nas interiores ni pe 


sumada a una fenest 


dulada otorga a las plantas de 
oficinas la máxima flexibili- 
dad de subdivisión y organi- 


zación, Como estas o] 
tarán destinadas 
ras, es previsible 
centaje importante d 
de considerable 
ese caso el rendimientó' 


planta es sumamente HBMIQTECA 


dado que hasta cuatro oficinas 
por piso se organizan sin más 
pasillo que el del paquete cir- 
culatorio. La planta adoptada 
genera oficinas de poca pro- 
fundidad y, por ende, mayor 
cantidad de luz natural, y, a 
la vez, proximidad al núcleo 
de servicios de cualquier pun- 
to de la misma. Esto permite 
recorridos cortos de cañería y 
notable disminución de pasi 
llo. El sistema de casetones 
utilizado permite adicionar a 
las plantas de oficinas paque- 
tes sanitarios de “kitchnettes” 
o “toilettes” privados con 
ventilación y pendiente de 
reglamentarias. Lo 
una ventaja im- 
portante para la distribución 
de este tipo de oficina en la 
cual la posibilidad de sanita- 
rios diferenciados puede re. 
sultar de interés. 


cloacas 


consideramos 


Sector superior de la torre 
con: a) club de la U, 1, A. 
(nivel + 81,60 m) y restorán 
de lujo (nivel 85,00 m). Se 
desarrollan en torno a los pa- 
quetes de servicios resultando 
plantas continuas en las cua- 
les es posible la secuencia vi- 


sual de todo el perímetro de 
aventanamiento con espléndida 
vista de Buenos Aires desde 
esa altura y en esa ubicación. 
En estos pisos todos los dese- 
chos serán eliminados mecá- 
nicamente y ambas cocinas se 
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El esquema estructural 


1 ménsula de sostén de la soga del helipuerto; 2, mástil de servicios centrales; 3, ménsula de 
sostén de losas colgantes; 4, acartelamiento absorte esfuerzos de corte; 5, tenmscr; 6, losa 
colgante de casetones comunicados; 7, viga perimetral de borde; 8, casetonado de iluminación 
cenital; 9, doble viga vierendell de montantes rectos; 10, sala de máquinas (bulbo formado 
por el ensanche del mastil; 11, estructura colgante del teatro; 12, tensor de cable de acero 
envainado en acero inoxidable y sellado con cemento; 13 vigas dobles. 


aprovisionan a través del 
montacarga de servicio. h) Vi- 
viendas (nivel 88,40 mi. Se 
agruparon en un piso las vi- 
viendas del personal residente 
en el edificio compartiendo un 
lavadero y secadero común. 
Estas viviendas 
ubicadas por encima 


zonas de movimiento masivo 
de público, 


MATERIALES 

El edificio se resuelv 
hormigón visto para la e 
tura portante construido con 
encofrados metálicos repetidos. 
carpinterías de aluminio en 
perfiles de aluminio con do: 
ble vidrio y cortina “Ait- 
flow* en su interior con in- 
versión total para limpieza de 
vidrios — exteriores, — cristales 
templados y tratados a nivel 
de acceso, pisos de múrmol 
blanco en hall de acceso, piso 
de linoleum azul en las ofici- 
nas y cielorrasos de aluminio 
anodizado y perforado acústi 
co desmontable, 


ESTRUCTURA 

Para aclarar su compresión 
dividiremos el proyecto en tres 
s diferenciadas. 

El basamento consta de tres 
pares de grandes perchas do- 
bles de hormigón en forma de 
vigas vierendell de montan 
rectos. Dentro de esas vigas 
á contenido completo el pi- 
so superior del basamento, La 
vig 
mediante losas nervuradas y 
reforzadas de gran inercia que 
conforman respectivamente el 
piso y techo de la sede de la 
U.LA. De este sistema estruc- 
tural cuelgan mediante tenso- 
res el entrepiso del teatro, la 
planta alta del banco y el 
puente de administración y 
mayordomía. Cabe señalar que 
las vigas vierendell sobresalen 
en su parte central del nivel 
de techo a fin de obtener en 
la parte superior mayor iner- 
cia y evitar el pandeo que en 
él genera su fuerte componen- 
te de compresión. La percha 
que sobresale las fachadas es- 
le y oeste se asimila a las dis- 
posiciones sobre parapetos si- 
tuados a más de 0,20 metros 
de la línea municival. 


em 


rue» 


es 


se arriostran entre si 


Por otro lado, los pisos por 
debajo del nivel del hall tie- 
nen una estructura portante de 
columnas y dobles vigas de 
luces reducidas a fin de so- 
portar las elevadas sobrecar- 
gas del hall de exposición y 
el garage. De esta manera el 
nivel del hall no queda inte- 
rrumpido por columnas ni ten- 
sores ni su cielorraso cruza- 
do por vigas que podrían al- 
lerar su funcionalidad. Esto 
contribuye a la trasparencia 
del nivel de acceso al edificio, 

El edificio tiene diferentes 
tipos de estructuras. Zonas 
colgantes, que constan de un 
mástil hueco de hormigón de 
sección cuadrada fuertemente 
arriostrado en su interior de 
cuyo fuste parte tres sistemas 
análogos de perchas en for: 
ma de mensulas dobles. De 
stas mensulas unidas por una 
viga de borde cuelgan me- 
diante tensores las correspon- 
dientes losas de los pisos de 
la torri 
han a mane 
al incidir en la viga perime 
tral a fin de absorver las fuer. 
tes solicitaciones de corte. Las 
losas, por su parte, están sus- 
tentadas en su perímetro por 
los tensores y en la parte cen- 


Estas perchas se en- 


de cartela 


tral por el propio mástil. Es 
tán conformadas a la manera 
de un casetonado liviano y de 
gran inercia, mediante caseto- 
nes cuadrados comunicados, 
permitiendo por su conforma- 
ción y secciones: cubrir la luz 
requerida, transmitir al mástil 
el empuje del viento sobre las 
fachadas, obtener un espacio 
que, gracias a la intercomu- 
nicación de los casetones, per- 
mite el recorrido de las cañe- 
rías y el alojamiento de las 
diversas cajas embutidas de 
instalaciones complementarias 
sin necesidad de contrapiso y 
con la ventaja adicional de un 
fácil acceso a través de los 
ielorrasos desmontables, 

Zona helipuerto, cuya losa 
está sostenida por un sistema 
de mensulas similar a la de 
las perchas de la torre, pero, 
por supuesto, de menor iner- 


La biblioteca, que está sos 
tenida por un sistema de men- 
sulas dobles apoyadas sobre 
dos de las vierendell del ba 
samento. 


Las fundaciones. Dadas las 
características del suelo y la 
fuerte diferenciación de car 
gas a trasmitir se ha optado 
por fundar el elemento torre 


en forma independiente y di- 
recta mediante una base ais 
lada. Al resto del basamento, 
dada la presencia de la napa 
freática por encima de la cota 
de fundación, se le ha previ 
to una cimentación mediante 
platea constituida por un en- 
tramado de vigas y losas cum- 
pliendo la doble funció 
transferencia de cargas al te 
rreno y absorción de las car: 
gas de subpresión. Los tensc 
res previstos son de cable de 


acero revestidos de vaina en 
inoxidable y sellados 
con mortero de cemento a fin 
de evitar su corrosión. 


acero 


ACONDICIONAMIENTO 


Los equipos centrales para 
lor 
ubican en la sala de má: 


producción de frío y € 


quinas del subsuelo en nivel 
e preveen tres calde- 
ras para indistintamente gas o 
petróleo según 
cia y disponibilidad del com 
bustible. Las calderas produ: 
cirán vapor que se distribuye 
a los distintos acondicionado 
res de aire e intercambiado 
res de calor ubicados en dis- 
tintos niveles. 

El acondicionamiento del 
aire de las oficinas de la to: 


convenien: 


rre se efectuará mediante ga- 
binetes tipo “fan-coil” que se 
dos sistemas, 
con intercambiadores de calor 
y bombas de circulación ubi- 
cados en los niveles + 44m 
y + 16,50m. También se uti- 
lizarán gabinetes “fan-coil” pa- 
ra el acondicionamiento del 
aire de la biblioteca y para 
la parte perimetral de las ofi- 
cinas de la U,LA, con equipos 
subcentrales ubicados en el ni- 
vel + 16,50m, Sobre el mis- 
mo nivel se ubicará el condi- 
dor de aire tipo conven- 
cional que servirá a la parte 
interna de las oficinas de 
ULA. encima de las sa 
reuniones, E 
hall de exposiciones tendrán 


agruparán en 


de 
auditorio y el 


equipos convencionales con lo: 
acondicionadores ubicados so- 
bre nivel 5,60, y al costado 
del salón de actos para sim- 
plificar el recorrido de los 
conductores de aire de ambas 
zonas. El tendrá un 
acondicionardor ubicado en el 
nivel 0,60m dentro del área 
del banco para facilitar su 
manejo y control. 

El 


dicionará 


banco 


l de entrada se aco 
por de un 
equipo ubicado en el pallier 
de ascensores. 


medio 
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Cuarto premio 


Se trata de construir un com- 
plejo que comprende una to- 
rre de oficinas, entidades so- 
ciales y locales de comercio. 
El terreno es singularmente 
apto para el fin y el progra- 
ma, es armónico con sus po- 
sibilidades. 

El partido de torre y basa- 
mento, por otra parte casi de- 
terminado por la reglamenta- 
ción edilicia, responde muy 
bien al programa, pues per- 
mite buscar el tamaño óptimo 
de la planta de la torre y con- 
tar al mismo tiempo con ex- 
tensas plantas de basamento, 
aptas para resolver las áreas 
sociales y comerciales. Permi- 
te asimismo disponer los loca- 
les de grandes luces por fuera 
del área comprometida por la 
estructura de la torre, 

Al mismo tiempo, por fuera 
de lo puramente utilitario, ce 
presentan fuertes condicionan- 
tes simbólicas, pues si bien la 
construcción debe responder a 
necesidades comercial no 
se trata de un edificio desper- 
sonalizado, sino de la sede de 
una importante institución y 
de toda la constelación de en- 
tidades adheridas. 

Lo dicho implica que el edi- 
ficio debía tener una altura y 
un vigor expresivo que le per 
mitan destacarse dentro del 
futuro complejo de torres de 
Catalinas Norte. 


PARTIDO ADOPTADO 

Los proyectistas opinan que 
el problema está planteado c 
rrectamente y con toda clari 
dad en las bases; asimismo, 
que la reglamentación edilicia 
es perfectamente válida. Por 
lo tanto no trataron de com- 
plicar inútilmente el tema sino 
de resolverlo de manera di- 
recta, 

Se adoptó entonces un par- 
tido franco de basamento y 
torre, buscando no solamen- 
te un hasamente que se ca- 
racterizara como tal, según la 
respuesta 78 del asesor, sino 
que fuera un basamento en 
continuidad con los vecinos. 

El basamento debía resol- 
ver nudos funcionales comple- 
jos y al mismo tiempo expre- 
sar la identidad del edificio. 

Se destinaron los dos nive- 
les inferiores, —2,00 metros y 
+ 1,40 a los locales de comer- 
cio y banco, al tiempo que el 


Corte según la fachada oes- 
te; 1, helipuerto; 2, club; 
3, restaurantes; 4, oficinas 
para la U.LA.; 5, bibliote- 
ca; 7, oficinas para entida- 
des adheridas; 8, viviendas; 
9, comercios y sucursal 
bancaria; 10, accesos; 11, 
exposiciones; 13. estacio- 
namiento; 14, talleres. 


E a 
a 
<< Y 


CORTE SIGUIENDO FACHADA OESTE 


nivel + 1,40 contiene los ac- 
cesos generales del edificio 
U.LA. Un “piano nobile” a 
nivel + 4,80 resuelve los dos 
locales de mayor envergadu- 
ra: el hall de exposiciones y el 
salón de actos, con la biblio- 
teca ubicada en el entrepiso. 
El hall de exposiciones, la na- 
ve representativa de la identi- 


dad edilicia, fue dispuesto en- 
carando el frente hacia la pla- 
zoleta triangular sobre Alem, 
de manera de no dejar dudas 
sobre el destino del edificio. 
La conversión del salón de ac- 
tos a sala de 250 butacas, se 
logra cerrando con un corti- 
nado la platea alta y envol- 
viendo también con otro cor- 


tinado, que corre por el cielo- 
rraso plano, las butacas de la 
platea baja que quedan por 
debajo de la platea alta. 

Las oficinas de la U.LA. 
participan de la alegría del 
sector privilegiado de la torre, 
distribuidas entre los niveles 
80,80 y 92.20 desde donde se 
descubren hermosas vistas. Lo 


excepcional de esta situación 
nos llevó a ubicar también 
allí el restaurant de lujo y el 
club de la ULA. para ponerla 
al alcance de los ocupantes del 
edificio. 

El restaurant económico se 
desarrolla en el “despeque” 
de la torre, donde goza de la 
expansión sobre la terraza del 
basamento, 

El tamaño de planta tipo de 
oficina, fruto de la búsqueda 
de un óptimo de flexibilidad 
y adaptabilidad a su clientela 
potencial, nos determinó una 
torre relativamente esbelta y 
produjo la necesidad de vin- 
cular fuertemente en los ni- 
veles estratétigos las pantallas 
portantes. De allí resultaron 
plantas de flexibilidad 
comprometida, una de las 
les se utilizó para las viviex 
das (nivel 15,60) y la otra 
para el tanque intermedio, sa- 
la de calderas e instalación de 
aire acondicionado de las cua: 
tro plantas de oficinas de la 
U:LA. y talleres (nivel 53.80). 


dos 


cui 


La altura de torre genera- 
da condecía con nuestra vo- 
luntad de construir alto para 
que en el futuro el edificio no 
apareciese empequeñecido por 
sus vecinos y para lograr la 
mayor cantidad posible de las 
oficinas más codiciadas, vale 
decir más altas. Pero las to- 
rres que “embuten” en basa- 
mentos producen la penosa 
impresión del escamoteo de 
sus apoyos. Para resolver ex 
presivamente esta circunstan 
cia, el paramento oeste del ba- 
samento fue retirado con res- 
pecto al filo del cuerpo en al- 
tura. Esto permite la llegada 
limpia de los apoyos de ese 
extremo, explicando toda la 
estructura de la 
edificio. 


torre y del 


La situación descripta enfa- 
tiza el escorzo con que el edi- 
ficio se presenta en las visua- 
les principales sobre Alem, 
producidas por las direcciona- 
les diagonales del conjunto de 
Catalinas Norte. 


El sistema de apoyos y la 
lectura de lo que viene des- 
cargando desde arriba, se 
comprende asimismo desde el 
interior donde la robustez mo- 
numental de las pantallas que 
sostienen la torre contrasta 
con la ligereza de los perfiles 
metálicos que sostienen sola- 
mente un techo, 
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hall de entrada e 


cala 1:500, 


ea de accesos a nivel 
, acceso de público; 
y E de vehículos; 3, 


informes; 


4, acceso de servicio; 5, 
acceso de las máquinas al 
salón de exposiciones; 6, 
hall de entrada al teatro; 
7, banco; 9, foyer; 10, 
teléfonos; 11, oficinas. Es- 


PLANTA ACCESOS 
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ACCESOS Y 
CIRCULACIONES 


Debían clasificarse accesos 
bastante diferenciados y com- 
plejos a saber: 

Acceso al público peatonal. 
El público que llega a pie al 
edificio, converge desde direc- 
ciones diferentes. Este acceso 
debía situarse en el nudo de 
una “colectora” circulatoria y 
por lo tanto integrarse con la 
estructura peatonal del área. 
Ambas plantas de galerías de 
comercio tiene la misma es- 
tructura circulatoria en “H”, 
con los accesos a los dos ni- 
veles de halles de la torre en 
igual circunstancia. Las entra- 
das del banco, enfrentadas a 
la de la torre le confieren una 
ubicación privilegiada y un óp- 
timo acceso desde los edificios 
vecinos, sin que una posición 
agresivamente ostensible del 
banco, arrebate el carácter del 
edificio. 


Accesos vehiculares, La ubi- 
cación del acceso peatonal so- 
bre la “H” circulatoria per- 
mitió despejar por completo el 
costado oeste del edificio y de- 
dicarlo a los accesos vehicula- 
res, Así se resuelven en orden 
correlativo de norte a sur; el 


acceso a las rampas de gara- 
ges; el acceso de carga a las 
cocinas y al montacargas en 
general; el de camiones que 
traen y llevan las máquinas 
al hall de exposiciones. Á este 
efecto se adoptó un puente 
grúa como manera más eficaz 
de cargar, descargar y despla- 
zar los objetos de gran peso. 
Otros accesos. El movimien- 
to de entrada y aún de salida 
para el salón de actos puede 
hacerse a través del hall de 
exposiciones, pero se ha que- 
rido darle un desagote franco 
sobre la peatonal norte, lo que 
permite su funcionamiento in- 
dependiente en préstamo a 
otras entidades culturales. Las 
cocheras privilegiadas del pri- 
mer nivel de estacionamiento 
se destinan a presidencia y sus 
invitados. Desde este sector de 
garage se toma directamente 
el ascensor de presidencia. 
Desde la pista del helipuerto 
se accede al hall de ascensores 
principales. Dada la ubicación 
del club de la U.LA. en el ni- 
vel inmediato inferior, ha pa- 
recido redundante incluir las 
comodidades pedidas en el 
grupo helipuerto y por lo tan- 
to se las ha omitido usando 
de la libertad que las bases 


permiten. Como el local ban- 
cario es para una sucursal de 
importancia, hemos creído ne- 
cesario prever el movimiento 
de camiones blindados, así co- 
mo el acceso directo de clien- 
tes a sus coches que retiran 
cantidades elevadas. Esto se ha 
resuelto en otro sector del ga- 
rage, privativo del banco, co- 
nectado mediante ascensor y 
escalera con el nivel de las 
cajas de seguridad y el tesoro. 


CIRCULACIONES 
VERTICALES 


Se ha previsto cuatro ascen- 
sores principales de medidas 
libres de cabina de 1,45 x 1,80 
de quince pasajeros, con má- 
quinas de 1.200 kilogramos y 
300 metros por minuto de ve- 
locidad. Se incluyó además un 
montacargas de 1,20 x 2,04 
medidas libres de cabina, con 
una máquina de 1.100 kilo- 
gramos y 150 metros por mi- 
nuto de velocidad. Para la pre- 
sidencia se previó un coche de 
12 personas de capacidad, con 
máquina de 1.000 kilogramos 
y 210 metros por minuto. 
Tomando según factores de 
ocupación probables áreas ser- 
vidas por los ascensores prin- 
cipales un total de 1.800 per- 


sonas, entre gente que trab 
ja dentro del edificio y públ 
co probable, y considerando 
que el montacargas puede des- 
cargar personal de maestranza 
y cocina y que las áreas desde 
el restaurante económico ha- 
cia abajo se desagotan en ho- 
ras de pico o en emergencias 
mediante escaleras, llegamos a 
un tiempo de evacuación de 
25 minutos, dentro de normas 
correspondientes. 


FACTURAS DEL EDIFICIO 


Teniendo en cuenta el des- 
tino del edificio y las fuentes 
de financiación del mismo, se 
ha querido mantener la cons- 
trucción dentro de costos co- 
rrientes y con rubros e insta- 
laciones, si bien de primera, 
que pueden ser provistas por 
la plaza en condiciones de 
competencia. 

En este orden de ideas, se 
ha previsto una estructura 
portante de tensiones norma- 
les, con altos estáticos de en- 
trepisos generosos, posibilita- 
dos por la libertad de altura 
tope. En todos los ambientes 
donde esto sea posible, se pre- 
vé dejar el hormigón a la vis- 
ta protegido con pinturas a 
base de resinas sintéticas. 

Los proyectistas comparten 
plenamente el criterio sugerido 
por el asesor de dotar al edi- 
ficio de instalaciones de aire 
acondicionado independiente. 
Y, todo el edificio está cale- 
faccionado con aire caliente. 
Una central de calor distribu- 
ye a las plantas de impulsión 
sectoriales donde es posible 
agregar, o no, equipos de frío 
adecuados al particular desti- 
no de cada sector. 

Exteriormente el ed 
de hormigón a la vista, cerra- 
do en general por una cortina 
compuesta de ventanales corre- 
dizos de aluminio protegidos 
exteriormente por persianas le- 
vadizas a manivela del mismo 
material, anodizado. Los an- 
tepechos se prevén en un sand- 
wich de paneles livianos. 

Los ascensores son de la 
mejor calidad de rendimiento 
obtenibles en plaza. 

Los proyectistas han apos- 
tado, al buscar la imagen del 
edificio, antes que a gestos es- 
pectaculares de dudosa factu- 
ra, en un desarrollo ulterior, 
al pulimiento de proporciones 
y diseño, en la esperanza de 
plasmar una imagen que par- 
ticipe de la nitidez, contun- 
dencia funcional y constructi- 
va y de la frescura de la tra- 
dición industrial. 
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Quinto premio 


La éstiuctura del edificio que 
obtuvo el quinto premio es 
un sistema colgante: pisos col- 
gados por medio de barras me- 
tálicas, de una estructura de 
hormigón armado. Esta estruc- 
tura de hormigón armado es- 
tá formada por un conjunto 
de seis columnas verticales 
arriostradas por cinco conjun- 
tos horizontales de vigas. El 
conjunto de seis columnas es- 
tá inscrito en un cuadrado, 
condición ideal para una es 
tructura vertical. Las colum- 
nas son de dos tipos. Cuatro 
son de sección rectangular y 
dos son de forma aproximada 
a doble T. 

Las columnas doble T to- 
man los esfuerzos horizontales 
de los entrepisos que, siendo 
colgantes, no están empotrados 
en ellas sino que deslizan ver- 
ticalmente sobre ellas por me- 
dio de un sistema de rodillos, 

De los dos conjuntos supe- 
riores de vigas cuelgan dos 
cuerpos de siete pisos cada 
uno. Si la Unión Industrial 
Argentina decidiera adoptar 
este proyecto, en cada uno de 
estos cuerpos puede agregarse 
un piso más, que podría trans- 
formarse en varios con un pe- 
queño cambio en la plana de 
estructuras. 

Del tercer conjunto siguien 
te cuelgan cuatro entrepis 
aquí, si fuera necesario tame 
bién pueden agregarse más en 
caso de que el comitente de 
diera aumentar la superficie a 
construir. Hacia abajo del 
cuarto conjunto cuelgan tres 
pisos horizontales para esta- 
cionamiento de vehículos. 


Corte según la fa- 
chada sur: 1, heli- 
puerto; 2, club; 3, 
restaurantes; 4, ofi- 
cinas para la U-1.A, 
5, biblioteca; 7, ofi- 
cinas para entidades 
adheridas; 9, comer- 
cios y sucursal del 
banco; 10, accesos; 
11, exposiciones; 
12, salón de actos; 
13, estacionamien- 
to; 14, talleres, 


O 
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CORTE SIGUIENDO FACHADA SUR 


Finalmente, el quinto con- 
junto se transforma en la fun- 
dación y naturalmente esta ya 
no tiene el aspecto de un envi- 
gado sino el que corresponde 
a una fundación, El cuarto y 
el quinto conjuntos forman en- 
tre sí un sistema completado 
con ariostramientos verticales 
de las paredes laterales del 
subsuelo. Todo este sistema 
forma una sólida base de apo- 
yo y empotramiento para el 
conjunto vertical de columnas 
y su arrostramiento, 

Dos estructuras complemen- 


tarias principales integran es- 
te edificio: la primera, en la 
parte superior, es una estruc- 
tura de hormigón armado pa- 
ra la pista del helipuerto, apo- 
yada sobre el sistema formado 
por cuatro columnas compues- 
tas exteriores y las dos vigas 
dobles transversales que las re- 
matan. Esta pista helipuerto 
contiene un montacargas pa- 
ra helicópteros que los lleva 
a un hall protegido contra los 
vientos. La segunda es una es- 
tructura de hormigón armado 
también que cubre el basa- 


mento. Está formada por te- 
traedros y pirámides huecas y 
cubre grandes luces y apoya 
en las grandes columnas. Ál- 
gunas estructuras complemen- 
tarias apoyan directamente so- 
bre los conjuntos de vigas co- 
mo ser los entrepisos del ba 
samento que apoyan por me- 
dio de columnas sobre el cuar- 
to conjunto de vigas. 

Lo mismo los pórticos que 
sostienen al teatro. La plata- 
forma del hall helipuerto apo- 
ya en forma similar sobre el 
primer conjunto de vigas, 


Los entrepisos de las playas 
de estacionamiento son de hor- 
migón armado nervurado. Los 
de los cuerpos altos están for- 
mados por una estructura t 
dimensional hueca de hormi 
gón armado nervurada de 
planta exagonal con encofra- 
do prefabricado. 

Los tensores son barras me- 
táli n cua: 
drangular, vinculadas entre 
diferentes secciones me- 
diante chapas en las que traba 
una barra transversal de unión 
a un exágono atípico. 


's dobles, de sec 


sus 
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PLANTA TIPO OFICINAS 
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PLANTA ACCESOS +1.70 


1,70: 1, acceso de público; 
2, acceso de vehículos; 3, 
hall que sirve a las ofici- 
nas ubicadas en la torre; 4, 


sucursal 
vienda. 


El arquitecto Amancio Williams 
ha observado, con referencia al 
proyecto que obtuvo el quinto 
premio, que de la crítica del ju- 
rado se desprende la evidencia de 
que se interpretó mal la idea es- 


tructural del edi Dice el 
jurado: “%...la solución estruc- 
tural propuesta no alcanza a jus- 


tificarse a si misma con clari- 
dad... Gran parte de los tensores 
pasan tamgentes a los pilares de 
la estructura principal y a las ca- 
jas de ascensores...” Según el 
arquitecto Williams esa frase im- 
plica que el jurado no compren- 
dió que los losas se proyectaron 
separadas de los pilares, sobre 
los que desplazan con un sistema 
de rodillos de rodamiento. Esto, 
porque la critica a la proximi- 
dad existente entre los pilares y 
los tensores solo tiene sentido sí 
se piensa que están unidas las 
losas con aquellos. 


Olivetti 


ql 


exporta industria argentina 


De 1962, año en que Olivetti Argentina inauguró sus exportaciones, a 1968 en 
que el proceso superó los 5.500.000 dólares, los embarques ascendieron a 
17.553.000 dólares, es decir 6.000.000.000 de pesos al cambio .corriente, 
Según datos oficiales disponibles, en el año 1967, las máquinas y equipos 
'de Olivetti Argentina aportaron al país el 92,7% de las divisas generadas. 

por exportaciones de máquinas tradicionales de oficina. 


EE. UU, y los paises de la ALALC importan máquinas e imagen argentinas hechas 
por Olivetti Argentina. 


Exportamos máquinas e imagen argentinas, porque nosotros también somos el país. 


OLIVETTI ARGENTINA S.A. 
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EXTRACTOR 
DE AIRE 


Extrae los vapores y olores, brinda más aire 
renovado, y más años sin molestias. La persiana 
exterior del "XPELAIR” -única- que no sobresale. 


JERARQUIA EN CALIDAD 


THE ANGLO ARGENTINE GENERAL ELECTRIC CO. LTD. 
PASEO COLON 669 - Tel. 34-3071 


Estuvo a nuestro cargo 
el revestimiento de poliuretanos 
en transparente mate y colores 
de los interiores de la 
Biblioteca Dante Alighieri 
publicada en este número 


INDUSTRIAS elastomí.. 1.0, 


ADMINISTRACION FABRICA Y VENTAS 
General Iriarte 3938/46 — Bs. Aires Tel. 91-5795 
91-3227 


Distribuidor en todo el país: METALDINIE S.A.I.C. 


SUCURSALES EN: BAHIA BLANCA * CORDOBA * GENERAL ROCA 
MAR DEL PLATA + MENDOZA + OLAVARRIA * POSADAS * RESIS- 
TENCIA * ROSARIO + 


SAN JUAN + SANTA FE + TUCUMAN 


todo 
comienza 
por la 
base... 


Ud. sabe muy bien 
que la fundación 
de una estructura 
es esencial 

Por eso sabe 
también que 
puede confiar en 
nosotros cuando 
se trata de obras 
de PILOTAJE, 


Además estamos a su 
servicio en: tablestaca- 


ha 
obras portual 
puentes - obras hi. 
dráulicas-obras viales 
alquiler de equipos. 


lerra > 
rias 


Empresa de fundaciones 
y Obras de ingenierla 


VIAMONTE 723 . 392-9986 


El sistema electro-osmótico contra la humedad ascendente en 
paredes, de patente inglesa, es ahora aplicado en la Argentina 


por la empresa Crive 


, Cuenya y Goicoa Construcciones 


Muchas son las causas que 
pueden provocar problemas 
de humedad en edificios: 
la pérdida en una cañería, 
la penetración de la llu- 
via, etc. Todas tienen el 
común denominador de 
configurar una serie de 
trastornos para los usua- 
rios, como cuando debe re- 
pararse la capa aisladora 
horizontal mediante la ro- 
tura de la pared en trozos 

les para su arreglo. 
Las diversas soluciones re- 
sultan —como la ya ex- 
puesta— engorrosas en la 
mayoría de los casos y ple- 
nas de trastornos. 

Una de las causas comu- 
nes de humedad es la si- 
guiente: estando la pared 
en contacto con la tierra, 
el agua asciende a través 
de los capilares de los po- 
rosos materiales que son 
comunmente utilizados en 
la construcción, tales como 
el ladrillo, el memento, la 


piedra, etc. Esta humedad 


aparece en las paredes 
cuando las capas aislado- 
ras que la detenían se han 
deteriorado, Si se evita su 
reparación para no sufrir 
los trastornos ya puntuali- 
zados, la utilización de re- 
voques impermeables, en sí 
menos molesta, constituiría 
un paliativo que atacaría 
el efecto pero no la causa. 
blema lo constituye el “Sis- 
tema Electro-Osmótico Con- 
tra Humedad”, utilizado ge- 
neralmente, por razones de 
organización, en edif 
existentes donde ha fallado 
la capa aislante. Este sis- 
tema trata exclusivamente 
de la humedad proveniente 
desde la tierra, que ascien- 
de por capilaridad; para 
otras causas de humedad, 
como ser penetración de 
agua de lluvia, la solución 
se basará en el sistema tra- 
dicional. 

Para comprender el sis- 
tema debe considerarse el 
estado de una pared con 


problemas de humedad as- 
cendente, en la que, por 
movimiento capilar, se en- 
cuentran depositadas pe- 
queñísimas cargas eléctri- 
cas que pueden descubrirse 
mediante los aparatos ade- 
cuados. El conjunto pared- 
tierra, el agua contenidas 
en ellas, el mismo aire, 
constituyen una verdadera 
“batería” que debe ser 
puesta en corto circuito, 
El sistema es el encar- 
gado de proveer un sende- 
ro entre la pared y la tie- 
rra descargándola, ya que 
reduce sus potenciales eléc- 
tricos a cero o a una can: 
tidad despreciable; siendo 
la cantidad de líquido que 
asciende por los capilares 
proporcional a estos poten- 
ciales, su eliminación evita 
el problema del ascenso de 
la humedad definitivamente. 

A pesar de la simplici- 
dad del principio en que se 
basa, la obtención de re- 
sultados satisfactorios con 


este sistema se logra a tra- 
vés de delicados cálculos 
especificados en su patente, 
de procedencia inglesa. 
ANTECEDENTES 

Aunque la invención ori- 
ginal sea húngara, su desa- 
rrollo principal e impulso 
se llevaron a cabo en In- 
glaterra, por la Rentokil La- 
boratories Limited. 

A principios de 1968, la 
empresa argentina Crivelli, 
Cuenya y Goicoa Construc- 
ciones S.A.I.C.F. e IL, lue- 
go de haber estudiado el 
sistema, y de haber envia- 
do a Inglaterra técnicos de 
la firma para tal fin, obtu- 
vo —según acuerdo con la 
Rentokil— la licencia pa: 
ra su aplicación en todo el 
país, con opción para de: 
sarrollar el sistema en Bra- 
sil, Uruguay y Paraguay. 

La primera tarea efe 
tuada entre nosotros con- 
sistió en la investigación 
de distintos lugares del 


FIG 2 come aa 
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El museo histórico Yrurtia, en el barrio de Belgrano, Buenos Al- 
res, que recientemente recibió un tratamiento electro-osmótico. 


Gran Buenos Aires, real 
zando inspecciones diaria- 
mente. En la actualidad, el 
sistema se aplica en casas 
particulares y edifici 
blicos, algunos termi 
otros —los 


menos— en 
:onstrucción, siendo impor: 
tados, en parte, los elemen- 
tos utilizados para su apli- 


UCION DEL 
SISTEMA 


Si los fundamentos teó- 
ricos del sistema expuesto: 
anteriormen 


e ponían de 
manifiesto su gran simpli- 
cidad de concepción, es en 
su aplicació 


ncreta qu 
o evidencian sus ventajas 
en cuanto a facilidad, 


api 


dez y economía. Para el ca- 
so específico de una pared 
cuyo cimiento se encuen- 
tra en contacto con la tie- 
rra, se comienza realizan- 
do una canaleta horizontal 
(de 1,5 centímetros de an- 
cho por 2 de profundidad), 
a lo largo de la misma, 
preferentemente en el para- 
mento externo; si el muro 
es de ladrillos, la canaleta 
se ejecuta en la junta. Den- 
tro de la canaleta se coloca 
una banda de cobre (1 por 
10 milímetros) con electro- 
dos del mismo material; és- 
tos se embuten en la pared 
mediante perforaciones de 
25 milímetros de diámetro, 
ejecutadas con un mariillo 
rotativo con mecha denomi 


La diferencia de potencial entre pared y tierra, puesta en evidencia 


mediante instrumental, denota presenci 


nado Kango. Normalmente, 
la profundidad de los elec- 
trodos llega hasta 10 centí- 
metros del paramento inter- 
no del muro, estando espa 
ciadas las perforaciones ca- 
da 30 centímetros aproxi- 
nadamente (f1). 

El nivel del banco de 
electrodos es de 18 centí- 
metros sobre el nivel de la 
tierra, muy poco por enci- 
ma del nivel de piso termi- 
nado en el interior (f2). 
Todas estas dimensiones y 
asimismo las que se espe 
cificarán más adelante, no 
deben ser interpretadas e 
mo norma, sino como una 


idea de dimensión, ya que 
cada una deberá responder, 
en definitiva, a cada caso 


de humedad ascendente. 


en particular, 

Una vez colocado el ban- 
co de electrodos, se proce- 
de al llenado de los aguje- 
ros con un mortero espe- 
cial de buena conductivi- 
dad eléctrica, mediante una 
pistola de presión de tipo 
Secomástic. Posteriormente 
se tapa la banda de cobre 
con un moriero de protec» 
ción. 

La descarga de la pared 
se efectúa a través de la 
banda de electrodos conec- 
tada con cajas de empalme 
vinculadas, a su vez, con 
jabalinas enterradas, Cada 
jabalina tiene su caja de 
empalme en bronce, único 
elemento visible sobre la 
pared a nivel de la banda 


Antes de aplicarse el sistema e!ectro-osmítico es necesario medir 
con exactitud el contenido de humedad que tiene la pared a tratar. 


Un operario hinca una jabalina utilizando un potente martillo ell 


trico; se utilizan martillos de la marca Kango, en el modelo “H”. 


. 


Ya terminada la canaleta se realizan los agujeros para coloca 


los 


electrodos. Se utiliza martillo eléctrico rotativo Kango 750 “X” 


aisladora, cuando ha sido 
terminada toda la instala- 
ción. Las jabalinas están 
ubicadas normalmente entre 
sí según intervalos que va- 
rían de 10 a 15 metros, 
aunque su cantidad y pro- 
fundidad deben ser calcula- 
das en función de la resis 
tividad y del tipo de suelo 
Por ejemplo, el suelo de 
roca normalmente tiene ma- 
yor resistividad que el de 
arcilla; por lo tanto, se im- 
pone la medición en el lu- 
gar o zona en que se eje- 
cutará el trabajo 


Las jabalinas, importa- 
das de los Estados Unidos, 
metro de 5/8 
de pulgada, una longitud 
de 1,20 metros y son de 


tienen un di 


cobre con alma de acero. 
Sus extremos son roscados, 
para permitir el acople de 
Habitualmen- 
n entre 3 y 5 
secciones, pero el número 
definitivo dependerá de la 
profundidad exigida según 
el resultado del cálculo. La 
colocación de las jabalina 
es muy rápida mediante el 
martillo. eléctrico pesado 
denominado —del mismo 
modo que el martillo rota- 
tivo como mecha— Kango, 
siendo importado de Ingla- 
terra. Ya terminada la in: 
talación, no hará falta nin- 
gún tipo de mantenimien- 
lo y, aseguran sus fabr 
cantes, el problema de la 
humedad ascendente que- 


secciones 
le, se coloc: 


Puesta la banda de cobre, los palos se utilizan para embutir los 
electrodos. Cerca de la mano del operario se ve la caja de empalme. 


dará definitivamente supe- 
rado durante todo el perío- 
do útil de la construs 
da instal 
efectuada tiene veinte años 
de garantía por escrito. 

Si se trata de paredes con 
un paramento en contacto 
con la tierra —caso de los 
muros de sótano 
locan dos bancos de elec: 
trodos según indican las fi- 
guras 3 y 4, bandas hori- 
zontales de cobre cada 20 
les ca- 


Además, c 


se co- 


centímetros y vertic 
da 5 metros aproximada- 
estas últimas son 


ment: 
las encargadas de dar con- 
tinuidad al sistema, espe- 
cie de grilla que conecta la 
pared con las jabalinas en- 
terradas bajo el nivel del 


suelo del sótano o en cual- 
quier zona del predio, más 
allá de los muros perimetra- 
les 


El sistema ha tenido una 
rápida aceptación —a pe 
r de su reciente introduc- 
ción en el mercado nacio» 
nal— pues, según expresa» 
ron sus representantes en 
la Argentina, Crivelli, 
Cuenya y Goicoa construc- 
ciones es “más económico, 
produce menos trastornos 
durante las tareas de ej 
cución y ofrece, fundamen- 
talmente, una seguridad 
mayor respecto al método 
usado tradicionalmente ha: 
ta ahora”. 


ESTEBAN V. LARUCCIA 


Un operario inyecta con una pistola de presión, fabricada por Se- 
comástic S.R.L., el mortero que ha sido preparado especialmente. 


En una instalación terminada, solo queda a la vista la caja de em- 
palme, que puede disimularse, como en este caso, con vegetación 
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FONTANARI 

S.R.L. 
instalaciones sanitarias 
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POSADAS 1572/80 
TEL. 41-4031/39 - INT. 31 
CAPITAL 


| Cortinas metálicas. 

| Puertas de escape enrollables. 
Cerraduras de seguridad. 

| Elevadores eléctricos, 

| TABLILLA 


DOBLE NERVIO 


| Modelo exclusivo 
| Pat. N? 2830 
| 
1 


TOMIETTO s.c.a. 


SANABRIA 2262/78 - Tel. 67-8555/69-4851 

| y 69.6591 - Buenos Aires 
Sucursal MAR DEL PLATA: Avenida Luro 7467 
Tel. 3-6761 


CONSULTORES EN ILUMINACION 
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PROYECTO Y ASESORAMIENTO 
DISEÑO DEL ARTEFACTO 


N CEET !NLUS 
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TUCUMAN 978 - 78 PISO 
BUENOS AIRES - TEL. 35-2223/2375 
AYACUCHO 72 - 7% PISO, OF. 706 - CORDOBA - T. E. 5473 


suscribase a: 
nuestra arquitectura | 


CC 


suscripción anual, 1.800 
pesos. 
en el exterior | 


Envíe cheque o giro postal 
| ra ae ea 20 dólares. 


a la orden de 


| editorial contémpora 

| Seed 

| Sarmiento 643, - 5* piso 
oficina 522 
45-1793 y 45-2575 


ROBERTO A. STINCO s.A.c.L.E.1. 


TRATAMIENTO DE AGUAS — INGENIERIA SANITARIA 
— DESDE 1941 — 


EN ALOHA 
e “CLARIFIL" O 


Marca de prestigio y eficiencia, 
en purificadores de agua para na- 
tatorios públicos, por sistema de 
recirculación 


e “SKELETON” 0 
Filtros purificadores, fijos y portá- 


tiles para natatorios residenciales. 


A toda inquietud, una solución. 
Asesórese por medio de nuestro Depart. Técnico 


BAHIA BLANCA 2366 TEL. 53.8079 y 50-0268 


BUENOS AIRES 


34 años son una garantía 


Y.  z> e 
CASA FUNDADA EN 1935 


recuérdelo cuando quiera suscribirse a 


cualquier revista nacional o extranjera de 


arquitectura 
0 
ingeniería civil 
también el más completo surtido en 
libros sobre la materia 


solicite catálogos o visítenos de 9 a 19 hs. 
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F. GIMENEZ CODES S.R. L. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 


Julio Martínez y Cía. S.R.L. 


AV. DE LOS INCAS 4857 - CAPITAL — TEL. 71-4103 
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urbanismo 


ti, Ceslo y ctros. Proyecto para 
núcleo urbano sobre el río Colo- 
tado en La Pampa. 449 


8 LIBROS 
QUE 


ENRIQUECERAN 


SU * LA CARTA DE ATENAS 


(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Primer 
y hasta hoy único documento que fija doctrina en 


materia de urbanismo. 148 páginas $ 300. 
BIBLIOTECA ii T.V.A. 


por el Arq. José M. Pastor 


La urbanización del 

Valle del Tennessee. La transformación de la vida 
DE ARQUITECTURA de millones de personas que habitan el valle del 
Y URBANISMO 


río, por la más estupenda aventura de planificación 
democrática. 224 páginas, $ 350 


* DISEÑO 
DE NUCLEOS URBANOS 


Por Frederick Gibert. Escenología y plástica. 
Indispensable para el urbanista, el arquitecto, el 
sociólogo y el estudiante. 322 páginas, $ 1.500 


* ANTECEDENTES 
DE LA ARQUITECTURA ACTUAL 


Por Fina Santos y otros. 13 ensayos sobre la genealogía de nuestra 
actualidad arquitectónica, con 240 fotos. 120 páginas, $ 400 


* LAS TRES LAMPARAS 
DE LA ARQUITECTURA MODERNA 


Por Joseph V. Hudnut. Estudio de las diferentes influencias benéficas y perjudiciales 
que afectan a la arquitectura moderna. 68 páginas, $ 100 


* 
LA ESCALERA 
(22 edición), por el Arq. Alberto A. Sabatini. Cómo proyectarlas 
correctamente, con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el 
trabajo de calcularlas y agilizan las soluciones. 104 páginas, $ 300 


* RENOVANDO 
NUESTRAS CIUDADES 


Por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de renovar las ciudades existentes, 
tratado en una síntesis magnífica. 200 páginas, $ 150 


* INTEGRACION DE 
TIERRA, HOMBRES Y TECNICA Adquiéralos on: 
Por el Ing. José Bonilla. Bases para la planificación EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L. 


de ciudades y regiones. 96 páginas, $ 100 Sarmiento 643 - 45-1793/2575 - Bs, Aires 
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contra cristal 
el deslumbramiento, PARSOL 
contra gris, j 
el calor solar bronce, ARTURO A. GORIN — AVENIDA CORRIENTES N* 1388, 4 PISO, 
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que quema verde Katacalor 


